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Uber die periodischen Aenderungen der Lufttemperatur 


in Krakau 


vom 


Prof. Dr. KARLINSKI. 


PELLE 


(Auszug und Ubersetzung aus einer in den Denkschriften der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Krakau in polni- 


scher Sprache publicirten Abhandlung). 


ie 


In der von mir in den Jahrbüchern der k. k. Centralanstalt für Meteorologie ') veröffent- 
lichten Arbeit über mittlere Temperatur zu Krakau nach 40-jåhrigen Beobachtungen, war ich 
genöthigt zur Reduction der rohen Tagesmittel auf wahre, Elemente anzuwenden, die zwar unter 
derselben geografischen Breite, nàmlich in Prag, aber unter viel ungünstigeren Localverhåltnissen, 
als in Krakau, gewonnen wurden. 

Wahrend nåmlich die Hauptstadt Böhmens in einem ziemlich engen, von bedeutenden Anhöhen 
umschlossenen Thale, und die k. k. Sternwarte im Clementinum fast in der Mitte eines grossen 
Háusermeeres, aus dem zahlreiche hohe, Tag und Nacht rauchende und dampfende Schornsteine 
herausragen, gelegen ist, erfreut sich Krakau einer fast ganz freien Lage in einer von nur 
unbedeutendem Hügeln umzogenen Ebene, die k. k. Sternwarte daselbst liegt ausserhalb der 
unvergleichlich kleineren Stadt, und von einer Dunstdecke grosser Fabriksorte ist hier das ganze 
Jahr hindurch, keine Spur vorhanden.—Dass aber eine solche Dunstdecke nicht ohne Einfluss auf 
die periodischen Veránderungen der Lufttemperatur bleiben kann, ist nicht nur von vornherein zu 
vermuthen, sondern-durch directe Beobachtungen nachweisbar. 

Um somit die in Krakau gewonnenen Resultate von allen fremden Elementen frei zu 
halten, musste man daran denken, stündliche Temperaturbeobachtungen am Orte selbst einzu- 
führen. Beim geringen Personale der Sternwarte war die stündliche Ablesung der Thermome- 
ter bei Tag und Nacht rein unmöglich und man war genóthigt einen Termografen zu Hülfe zu neh- 
men. Ein Kreilscher Thermograf in seiner primitiven Gestalt, der in Prag im stillen Hofraume 
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des Clementinums gute Dienste leistet, erwies sich in Krakau, ganz und gar unpractisch. Wind, 
Staub, Nebel und Frost störten beståndig die beabsichtigte Wirkung des Apparates. Die hervor- 
springenden Gesimse der Hauptfronte des Sternwartegebåudes erlaubten keinen langen Kupfer- 
draht als thermischen Kórper anzuwenden. Ich liess desshalb im Herbste 1867 den Kreil'schen 
Apparat in einen Pfeiffer'schen !) umarbeiten, und überzeugte mich im Laufe des nächsten No- 
vembers dass, wenn auch dieser letztere 'lhermograf keine absoluten Werthe liefert, so lassen 
sich doch sehr gut seine Zeichnungen zur Interpolation der fehlenden unmittelbaren Beobachtun- 
gen, sowohl bei Tage, als bei der Nacht anwenden. Mit dem 1. December 1867 begann somit 
in Krakau die bis nun dauernde Reihe stiindlicher Temperaturbeobachtungen; das Thermo- 
meter wird bei Tage (von 6" a. m. an, bis 10" p. m.) wo möglich zu jeder Stunde abgelesen, in 
der Nacht werden von Zeit zu Zeit die Zeichungen des Thermografen durch unmittelbare Ablesungen 
controllirt. Seit Marz 1874 dient zu diesem Zwecke statt des Pfeiffer'schen ein Hipp'scher Ther- 
mograf.—Die mit Hiilfe des ersteren erzielten Resultate sind es nun, welche der vorliegenden 
Arbeit über tågliche Aenderungen der Luftwårme zu Grunde liegen; und zwar, da es sich 
zeigte, dass vom Mai 1873 an, die Leistungen des Pfeiffer'schen Thermografen minder befriedigend 
zu werden anfingen, so habe ich nur die Periode vom 1. December 1867 bis Ende April 1873 
in Rechnung genommen. 

Kis ist kaum nóthig zu erwáhnen, dass der Thermograf in náchster Nähe des Psychro- 
meters aufgestellt ist, wohl aber, dass die Temperatur in einer Hóhe von 12 Meter über den 
natürlichen Erdboden gemessen wird. 

Bezüglich der Thermometer, habe ich in meiner anfangs angeführten Arbeit das Noth- 
wendige mitgetheilt. Hier finde ich nur zu bemerken, dass am 15. Juli 1873 das Greiner'- 
sche Psychrometer durch ein Kapeller'sches ersetzt wurde, da die glasernen Schutzröhren des 
ersteren, nach 39-jàhrigem Gebrauche, mit jedem Tage blinder wurden. Zur Beobachtung der Tem- 
peratur-Extreme diente als Differentialinstrument ein Jürgensen'sches Metallthermometer vom 
1 Juni 1837 an, bis zum 15ten August 1869, wo deWselhe durch zwei Baudin'sche Extremther- 
mometer ersetzt wurde. 

Bis zum Schlusse des Jahres 1875 war bei uns die Réaumur'sche Scala in Verwendung. In 
der vorliegenden Arbeit sind jedoch alle Werthe nach der hunderttheiligen Scala von Celsius 
gegeben. 


l. 
Über den täglichen Gang der Wårms in Krakau. 


Wie schon erwähnt, verwende ich hier zur Bestimmung des täglichen Ganges der Tem- 
peratur die mit 1. December 1867 beginnende, und mit 30. April 1873 schliessende Reihe stünd- 
licher Beobachtungen. Obwohl länger, als an manchem andern untersuchten Orte, ist doch 
diese Reihe viel zu kurz, um daraus gesonderte Resultate für den Gang der Wärme an wolken- 
losen, und theilweise oder ganz bewölkten Tagen ableiten zu wollen; reicht aber immer hin zur Ab- 
leitung des durchschnittlichen Ganges in jedem Monate des Jahres. 

Nachstehende Tafel giebt die jeder Stunde entsprechende durchschnittliche Wärme wie 
auch die wahren Monatmittel der Temperatur. 
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Hafel 1. 
Mittlerer Stand des hunderttheiligen Thermometers in Krakau. 


December Jinner Februar Mic» April Mai Juni Juli August September | October INovembo r 
Stunde 6 J hre 6 Jahre 6 ‚fahre 6 Jahre 6Jahre 6 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 6 Janie ስ Jahre 5 Jahre | 6 Jahre 
1567—72 1868 —73 1868—':) 1565—73 18:8—73 1868—72 1868 一 72 1868—72 1808 —72 1854—72 1868—72 | 1868—72 
| a 0 T | 0 0 0 0 0 
Mncht! 一 292 —4'90 —4'91 +092 +589 | +11'43 | +1354 | + 1613 6°64 
ga | | —3'03 —4'94 — {442 009 5°49 10°96 13°19 15°74 14°81 11°32 6°36 2°38 
2 一 3 14 —5 02 — 454 0'45 519 | 1058 12°92 1537 14°50 11°00 6°10 2°28 
3 — 3°30 —5'09 — 4°69 021 4'85 10°28 12°68 15°14 14°21 10°66 5°90 2°14 
4 — 943 —5'16 — 481 0°00 4°55 10:07 12°47 14°90 1397 10°39 507 200 
5 — 3°49 —5'25 — 4'94 — 016 4°31 9°66 12°58 14:94 13°80 1012 5 44 1°88 
6 —3'62 一 5 32 一 0 10 一 0 31 4°29 10°40 13°16 15°37 13°89 1001 528 178 
7 —3'68 —5'39 —5'14 + 0°04 5°30 12°03 14°62 16°86 15°40 11°08 5 60 188 
8 | —852 520 | 一 471 0'83 654 | 1367 | 1584 | 1828 | 1666 | 1256 | 641 | 218 
9 —3'16 — 4°80 — 3'98 1°62 783 15°12 16:98 19:59 1791 14°12 750 273 
10 — 2°47 —4'15 ሙ 05 ME 9'09 16'40 17:99 20 84 19:14 1551 8'69 339 
11 —1°76 — 3°39 —2°19 3°71 10°13 17°38 1869 21'64 2015 16°57 9°72 4°10 
Mittag 一 109 — 2°68 —1'29 461 10°99 1912 19°29 22°33 20°86 17°50 10°59 4°89 
1 —0:79 —2'30 —0'87 519 11°44 18°55 19°60 22 83 21 23 “18 12 11 13 529 
2 —0'56 - 218 - 0°60 559 12'00 18:96 19°63 2314 21'54 18°56 11°50 5 44 
3 — 0°88 — 2°44 —0'74 572 1219 19°20 20°03 23°55 21°89 18°68 11°37 5°20 
4 —1'41 —2'86 —1'03 5°67 12°31 19°38 20°32 23°79 22°00 18°74 11°05 4°78 
5 一 上 73 — 3°38 — 1°64 5'25 11 86 18°96 19°98 23°30 21°65 18°14 10°20 4°20 
6 —2'07 —3'80 — 2°29 439 10°89 17:96 1918 22'44 20°55 16°73 9°30 3°83 
7 — 2°28 — 4°05 — 271 3 55 970 16°47 1807 2112 19°19 15°55 8°56 3°45 
8 — 2°56 —432 —3'04 2°87 852 15:02 16'88 19:68 18°62 14°48 795 321 
9 —2:71 — 4°49 —3'36 2°26 756 13°79 15°69 18°43 16°84 13°53 739 2°98 
10 — 2°93 — 4°66 —3'61 170 6°88 12°91 14°56 17°39 15°99 12°79 6°96 2°78 
11 -8 05 — 478 一 3 81 1°4] 6°28 1211 13°98 16°66 15°35 12°19 6°63 2°58 
Monat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mittel | — 248 —4'19 — 3°20 + 2°46 +809 | +1457 +1914 | +1770 | +1417 +800 | +3°24 


4 16:33 


Durch einfache Subtraction der Monatmittel ergiebt sich daraus, die 
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Tafel ፪፪. 


Tåglicher Gang der Wårme nach der Beobachtung. 
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September 
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— 1 '64 
— 1°90 
210 
— 2°33 
一 2 56 
2772 
— 240 
— 159 
—0'50 
+ 0:69 
1°72 
2°59 
313 
3°50 
Sør 
3°05 
2°20 
130 
0'56 
—0'05 
— 061 
—1'04 
—1'37 


0 
—0 74 
— 0'86 
- 096 
— 110 
—]:24 
—1:36 
--1:46 
— 1-36 
— 1-06 
— 0:51 
+ 0-15 

0.86 
1.65 
2.05 
2.20 
1.96 
1 49 
0 96 
0 59 
021 
—0'03 
—0'26 
—0'46 
—0'66 


Um die in der Tafel II enthaltenen Werthe nach der Methode der kleinsten Quadrate 
auszugleichen, habe ich dieselben in dem BzssEL'SCHEN Ausdrucke. 


AT, =p, sin(15n+v,) +p, sin (30n + v, ) +p, svn(45n+ v, ) + .... 


statt dem AT, substituirt und zu-gleich n—o für Mitternacht, n=1 für 1 Uhr früh, „=2 für 2 
Uhr, u. s. w. bis »—23 für 11 Uhr abends gesetzt. Die nachfolgende Tafel enthält, die aus der 
Auflésung dieser Gleichungen sich ergebenden Werthe der Constanten. 


Tafel IEN. 


Constanten des Bessel'schen Ausdruckes für jeden Monat. 


Monat 


December 
Jänner 


Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 28 2: 
Juli 


August 

September 4°223 0'705 0'332 224 44 47 13 20 20 
October 2804 0°862 0'080 225 37 44 5 | 332 3 
November 1533 0:602 01141 224 49 46 9 | 281 8 


Um das Gesetz der Zu-und Abnahme dieser Gróssen leichter übersehen zu können, neh- 
men wir die den einzelnen Jahreszeiten entsprechenden arithmetischen Mittel derselben, und 
erhalten auf diese Weise für Krakau 

Pi uve á Ps 9, v: Vg 


im Winter 1'512 0'613 0:167 223°11/ 42°94 939036" 
im Friihjahre 3:824 0'483 0:317 22250 4416 1415 
im Sommer 4:139 0218 0457 228 3 50 6 24 0 
im Herbste 2853 0:733 0:184 225 3 4549 294 29 
Berechnen wir aus den in Krriv's Klimatologie von Böhmen ') gegebenen Daten, die ent- 
sprechenden Grössen für Prag so erhalten wir 
n D» Ps vi U^ Vg 


m= == 


fir Winter 11134 0'416 0°094 213°56’ 28°33’ 210?15' 
Deel NC UNEL tes 372490.:0556: 0214. 21977 49-29:7338-21 
BEE EE Or 350" 22] 34: 6022 9 30 
» Herbst 2: 092 0:63.68. 0 ld. 2185255. # 3605-0275 54 


Daraus ergiebt sich: 1°% dass an beiden unter demselben Parallel liegenden Orten, die 
Parameter p, und Ps so wie die Winkel v, und v, mit der Wärme wachsen und abnehmen; 9"”* 
dass der Parameter p, in Krakau vom Herbste an, bis zum nachfolgenden Sommer beständig 
abnimmt, in Prag dagegen hat er ein zweites Maximum im Frühjahre; 3'"* dass der Winkel », 
in Krakau vom Sommer an, beståndig abnimt, in Prag dagegen hat er ein zweites Maximum im 
Frühjahre; 4*"* die Parameter pP, und Ps sind in Krakau sammtlich grösser als in Prag, der 
Parameter p, aber behält im jährlichen Durchschnitte an beiden Orten dieselbe Grösse; oder mit 
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anderen Worten: die täglichen Aenderungen deg Luftwärme in Krakau sind in jeder Jahreszeit 
grösser als in Prag. 


me für Krakau berechnet und die nachfolgende Tafel enthält die Resultate dieser Rechnung. 


Jänner 


Tafel IV. 


Täglicher Gang der Wärme nach der Rechnung. 


September 


October 


Juni | Jul | August 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

071. - 20 Gao = 145 | Stop -=001 | 一 278 | 一 295 | —2'54 | ው 4.1 し 8 | —0:76 
1 2,062: lune 0779. | Se 370 | - 22°45" 4 -— 9:450 E 255989 2088 53:5321* 078 «2:66 TH ee 
9 = 0:68: |2202-0:83 - 251839. |; 96 | ご 284 |- —8 94.15 223 42 ERNST 
| 3 zer --2:26 一 3.307| తం వంట కతా -.9557|- NEE 2. 
引 4 087 | 004 10166. | —255.| —871 |- avga 3800 L — 391. | 2:404.|- —240 9 PN 
5 zei, —r82 | —272 | =3'85 | 458915 23/68. 4489 |- -—3:94^| Tree 
6 I —176.|.—DL01 |.—268-. 353 91004 28:51. | —845: | -=383| GA IN 
7 29155 2| 19001 71:83 | 2°93" | 976 ee Oe 257 96 42205) పార. 
8 一 105 | 一 104 | 一 146 | 一 168 | 一 160 | --104 | 一 056 | 一 096 | —r12 | 一 167 | 一 158 | 一 10。 

9 2061 ドー060 | £083 | 0,792 og AT | 026 | .—017- NT 
10 4002 | +005 | +006 | +023 | 4098 186 1'74 1°64 149 | A 123010 యర, 
11 0°74 0'81 109 1°24 2°04 989 242 9:59 2°43 944 1278 0:96 
Mittag 1'36 1°48 1°88 2°13 2°86 350 2:85 3°15 3°08 558 9:64 165 
1 1°74 1:90 9:44 2°80 347 4'00 3:16 365 3°56 4°04 3:25 9:09 
9 181 200. 2°63 3:20 3:92 441 3°47 4:10 3:97 4'44 3°49 915 
3 1°60 1°76 246 3:30 416 4 70 3°75 4°44 491 456 3:35 1:99 
4 1°20 1'33 2°05 3°11 410 4'71 5፡86 451 421 4°35 2:90 Ce? 
5 0°78 0'84 1:51 2:66 3°68 4:80 561 416 880 3°76 999 1'0! 
6 0°39 0'40 0'99 2:00 2°85 3°38 2:91 3°31 2:92 2:79 144 0°52 
7 0'11 0:09 054 1°23 172 904 1:81 204 1°67 1°57 0°62 022 
8 000 —014s + 016-[z +04 | 4051 | +055 |- 4051 2.2057 ..3:0:29 SRS ౦. 
9 023 =0:29- "016 |  —025-| —056 |" =081"1"=074| “0°77 |"-—0 991] 9997 ከከም ከ. 
10 = 0,36 63044 | —045%| .—079.| —r36 | .—r85 Liese 171-181 0 SA Se OM 
11 £048 1 —9959 | 一 071 | er? ーー185 | 9°55 (9 — 9°86 |. —951 | 


Mit Hülfe der obigen Constanten wurde der so genannte normale tägliche Gang der Wär- 


November 


Vergleicht man diesen normalen Gang mit dem unmittelbar aus den Beobachtungen erhalte- 
nen, so ergeben sich die in der Tafel V. zusammengestellten Unterschiede im Sinne ,Beobachtung 


weniger Rechnung“. 
Tafel V. 


Unterschiede zwiszchen dem beobachteten und berechneten táglichen Gange der Wårme. 


Stunde | December Jünner Feoruar April | Mai | Juni | Juli August September Octuber Novenbe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mncht| +012 0°00 — 0°05 —0'09 —0'04 —0'13 —001 —0'06 + 0°08 —0'08 +008 | +002 

ጋዳ + 0°07 + 0°04 —0'07 —0'07 —0'15 —0'16 — 0'05 —0 07 —0'11 —0'19 —0'05 | +001 
2 + 0°02 0°00 一 001 — 0°05 — 0'06 — 0'05 +001 一 0 04 —0'09 — 0'08 —0'09 | + 0'03 

3 一 0.07 一 0 02 0°00 + 0°01 + 0°06 +013 + 0°09 + 0711 + 0°06 + 0°09 + 001 0°00 

4 —0'08 —0'03 + 005 + 0°09 + 017 + 022 + 0°03 + 010 +018 + 0°26 + 0009 | —001 

5 + 0°03 0°00 + 0°08 + 0°10 + 0°07 —0'03 —0'07 —0'02 + 0°04 +012 + 0°09 0°00 

6 + 0°05 + 0°03 + 001 — 0°09 —0'25 —0'31 — 0'17 —0 26 —036 —0'33 - 008 | —0'03 

7 + 0°03 0°00 —0'11 —0'09 —0'03 + 0706 + 0°19 + 0°09 + 0716 —0'14 —012 | 4 0'01 

8 + 0°01 + 0°03 —0'05 + 0°05 + 0°05 014 + 0'07 4 0°10 + 0°08 + 0°06 — 0'01 | + 0°03 

9 —0'07 —0'01 + 0°05 —0'05 + 0°03 + 0°01 —0'06 0°00 — 0°05 + 012 + 006 | + 0°06 

10 —0'01 — 0'01 + 0°09 + 0°08 + 0°02 —0'03 —0'08 + 0°06 — 005 4.011 4010 | —0'01 
11 — 0°02 —0'01 一 001 +001 0°00 —0'01 ー006 —0'02 + 002 —0'04 + 001 | —0'09 
ittag| + 0°03 + 0°03 + 0°03 + 0°02 + 0°04 + 0°05 4 011 4- 0'04 + 0°08 —0'04 —0'05 | + 0°02 

1 一 0 UD —0'01 —0'11 — 0'07 —0'12 —0'02 +011 + 0°04 —0'03 —0'09 —0'12 0'00 

2 + 0111 + 0'01 —0'03 —0'07 —0'01 ሙ 0'02 --0'17 一 0 10 — 0'13 -- 0'05 4 001 | + 0'05 

3 0°00 —0'01 0°00 — 0°04 —0'06 —0'07 — 0'05 — 0'03 —0'02 —0'05 1002 | + 002 

4 —0'13 0'00 + 0:12 +010 +012 + 0°10 +013 4.014 + 0°09 + 021 +015 | —0'02 

5 —0'03 一 0 03 + 0°05 4 013 + 0°09 + 0:09 + 0°04 0°00 + 015 + 021 - 0'02 | — 0'06 

6 + 0'02 —0'01 —0'08 —0'07 —0'05 + 0'01 — 0'06 一 001 —0'07 —0'23 —0'14 + 003 

7 + 0°09 + 0°05 —0'05 —0'14 —0'11 —0'14 —0'07 — 0°06 —0'18 —0'19 ሙ 0'03 | + 001 

8 + 0'01 + 0701 000 —0'03 — 0'08 —0'10 + 004 —0'03 + 003 --0'01 + 005 | —003 

9 0°00 — 0901 0°00 + 0°05 + 0'03 + 0:03 + 0110 + 0°06 + 0°06 + 013 + 006 | --0'01 

10 —0'09 —0'03 + 0°04 + 0°03 + 0°15 +019 — 0'06 + 0°06 +009 4+ 0716 4 002 | 一 001 
11 —0'09 0°00 4 0°10 + 0°12 + 0°04 + 0°09 +001 + 0°03 — 0°06 + 0°04 —0'07 | —005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T + 0°04 = 002 + 0°03 + 0°06 + 007 + 0°08 + 0°07 + 0°05 + 0°08 +011 + 0'05 | = 0°03 


be 

Die letzte mit r bezeichnete Zeile dieser Tafel enthält den warscheinlichen Werth des 
Unterschiedes zwischen der Beobachtung und der Rechnung, also das Maass der Ubereinstimmung 
beider in jedem Monate. Dieser warscheinliche Unterschied beträgt im  Durchschnitte +0°06 
also den vierten Theil des Abstandes der aufeinander folgenden Striche der in Fiinftelgrade ge- 
theilten Réaumur'schen Scala. Die gróssten, bis über 0°3 steigenden, Unterschiede zeigen sich im 
Sommer um 6 Uhr morgens und sind alle negativ; solche Unterschiede kommen aber auch in viel 
làngeren Reihen in den Morgenstunden vor. Die verhåltnissmåssig grösseren Differenzen im Se- 
ptember, haben ihren Grund in dem Umstande, dass dieser Monat im Jahre 1870 eine ausnahms- 
weise niedrige Temperatur hatte. Unter den 288 Differenzen die in der obigen Tafel enthalten 
sind, giebt es 57, welche zwischen 0"1 und 0"2—sieben, welche zwischen 0°2 und 0*3 fallen, und 
drei, welche 0°3 übersteigen. Nach der Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung sollten 68 der 
ersten, 7 der zweiten und 1 der dritten Classe angehóren. Man kann daher jedeufalls mit der 
erreichten Übereinstimmung zufrieden sein. 

Den in der Tafel IV. numerisch gegebenen tåglichen Gang der Warme, habe ich auf der 
ersten der zwei beiliegenden Tafeln graphisch dargestellt. Beim Zeichnen wurden 5 Millimeter = 1 
Stunde und 10 Mm=1°C angenommen, um die Curven nicht sehr zu dehnen, und das Bild so 
genau als móglich zu machen '). Die den meist trüben Monaten entsprechenden krummen Linien 
(November—Februar) zeigen einen sehr regellmåssigen Verlauf. Die characteristische Aenderung 
der Gestalt der übrigen, erklärt sich durch den Umstand, dass vom März angefangen, die Luft- 
wärme, nach Erreichung des Tagesmaximum, ‚in Folge der Niederschläge und Gewitter viel 
rascher abnimmt, als sie vor dem Maximum zugenommeu hatte. 

Die bis auf eine Zeitminute genau berechneten Augenblicke der kleinsten und grössten Tages- 
wärme, so wie die Abweichung derselben vom Tagesmittel, enthält die nachfolgende Tafel VI. 
In derselben gebe ich noch die für die Mitte eines jeden Monates berechneten Zeiten des Sonnen- 
aufganges, so wie den Zeitunterschied zwischen dem Augenblicke des Minimums und dem des 
Sonnenaufganges; endlich die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum nebst dem Zeit- 


unterschiede zwischen denselben. 


Tafel VIE. 
Zeit und relativer Betrag der kleinsten und grössten Tageswärme. 


Minimum Sonen Unterachied Maximum Max. — Min. 
aufgang 

mS unter in RS über der Grüsse der 
« ; d. Mittel b. m. Zeitminuten ; | d. Mittel | nach Zeit nach 
og | Bal as I 7 0 
December | G 43 —1'23 7 54 —7 1 43 十 1 82 5 05 7 0 
Januar 6 41 — 1°20 de Dd 一 72 I 45 + 2°00 3°20 7 4 
Februar 6 6 —191 GEI) 一 65 2 ረ + 268 3°54 1,57 
März 5 19 —273 6 13 —54 265: +33! 604 032 
April 4 51 —3'86 5 8 一 17 aep + 418 8'04 10 30 
Mai 4 14 — 474 4 16 — 2 3 34 + 475 9°49 11 20 
Juni 4 0 —3'89 3 三 52 + 8 3-53 + 3°86 775 11 53 
Juli 4 10 — 4°34 4 11 | 3 44 + 4°53 8°87 11 34 
August 4 35 —398 4 52 —17 3 31 +425 8'23 10 56 
September 4 49 —4'19 5 38 —49 2290 4 4'56 8°75 10 6 
October 5 28 —2'68 6 24 —56 ወን ያ + 3°49 6:17 8 39 
November 6 9 — 1°43 7 14 —65 1 47 4:22:15 3°58 7 38 


ን Die den mittleren Temperaturen— der mit römischen Ordnungszahlen bezeichneten Monate— entsprechenden Hori- 
zontallinien, sind jede mit zwei kleinen Kreisen an denjenigen Stellen bezeichnet, wo sie von den zugehörigen 
Curven geschnitten werden. 
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Diese Zusammenstelung zeigt am besten mit welcher Regelmåssigkeit die mit der Erdro- 
tation zusammenhängenden Erscheinungen in Krakau stattfinden. Das Tagesminimum tritt im, 
Winter durchschnittlich um mehr als eine Stunde vor dem Sonnenaufgange ein; nähert sich dem- 
selben nach und nach bis zum Juni, wo es einige Minuten nach dem Sonnenaufgange stattfindet, 
und eilt dann demselben immer mehr voran. Anders verhält sich die Sache in Prag '). Dort 
tritt zwar das Minimum im Winter durchschnittlich fast eine Stunde vor dem Aufgange der Son- 
ne, jedenfalls aber 13 Minuten später als in Krakau, im März selbst eine volle halbe Stunde 
später; doch schon vom April an ist das Minimum nach dem Aufgange der Sonne, und verspä- 
tet sich so, dass es im Juni 43 Minuten nach demselben stattfindet. Dem entsprechend ist das 
relative Minimum im Sommer wie im Winter um 0"5 in Krakau niedriger als in Prag. 

Das Tagesmaximum erscheint bei uns mit nordischem Character. Im Winter ist es 
zeitlich, im Sommer spät nachmittags. Im Winter haben wir dasselbe schon um 1" 45" im 
Sommer volle zwei Stunden später, denn im Juni erst um 3" 537. In Prag ist das Minimum am 
zeitlichsten im November um 2" 9" und verspätet sich dann bis zum Juli, wo es um 3" 35" 
stattfindet. Durchschnittlich erfolgt also das Maximum in Prag 20 Minuten früher als in Krakau. 
und ist wieder dort um 0°5 niedriger als hier. Auf diese Weise ist die Oscillation der täglichen 
Wärme in Prag um 1°, im Mai selbst um 2° kleiner als in Krakau, und die Extreme folgen 
dort viel schneller aufeinander als hier. 

Der Grund dieser Unterschiede zwischen Prag und Krakau kann nur in der Prag ein- 
hüllenden Dunstdecke gesucht werden, und es steht zu erwarten, dass die neueren, ausserhalb der 
Stadt ausgeführten Beobachtungen in Wien und St. Petersburg, ähnliche Differenzen gegen ‘die 
älteren zeigen werden. 

Die in der Tafel VI gegebenen Unterschiede zwischen dem Tagesmaximum und Tages- 
minimum, sind bedeutend kleiner als die reellen. 

Nach 50-jährigen Beobachtungen beträgt die tägliche Oscillation der Luftwärme zu 
Krakau: im December 5°38, im Jänner 5°96, im Februar 699, im März 7°71, im April 9°70, 
im Mai 10°70, im Juni 11°13, im Juli 10°99, im August 10°67, im September 10°29, im Octo- 
ber 8°63, im November 6°65. Dieselbe ist also am grössten im Juni, am kleinsten im December. 

Ausser den Culminationen der Tageswårme verdienen noch die Zeiten der raschesten Aende- 
rung und die der mittleren Tageswärme einige Beachtung. Diese Zeiten habe ich für Krakau 
nur approximativ berechnet und in folgender Tafel zusammengestellt. 


Tafel VEN. 
Zeiten der raschesten Aenderung, und des Tagesmittels der Würme. 


Mittlere Wärme 


Schnel'ste Acnderung 
Monat 


h 
December 7 
Jenner a 
Februar 8 August 0 
März 8 30 September 8 30 30 
April 8 30 October 9 30 0 
Mai 8 24 November 10 30 50 


Aus dieser Tafel sieht man, dass sich die Temperatur in Krakau am raschesten åndert 
im Winter um 10" 30" morgens, und zwischen 4" und 5" abends; im Sommer um 5" morgens 
und 7^ 30" abends. In Prag findet die rascheste Aenderung: im Winter gegen 11° morgens und 


') Vergl. 198ቹ፲፲/8 Klimatologie von Böhmen. Seite 332. 
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5" abends statt, im Sommer erst nach 8" morgens und 7" 45™ abends; folglich immer spåter als 
in Krakau. Aehnlich verhält sich die Sache mit den Zeiten der mittleren Tageswårme. In 
Krakau tritt dieselbe im Winter um 9" morgens und 7? 30" abends ein; im Sommer um 
8^ 40" morgens und 8" 21" abends. In Prag ist sie im Winter morgens eine halbe, abends 
eine volle Stunde spáter, und im Sommer betrágt diese Verspåtung durchschnittlich 25 Zeitminuten. 
Aus den in der Tafel IV gegebenen Werthen erhált man leicht die Verbesserungen, wel- 
che an die gewóhnlichen rohen Monat- und Jahresmittel der Temperatur angebracht werden müssen, 
um dieselben auf wahre zu bringen. Ich habe diese Correctionem für die in Galizien gebrauchlichen 
Stundencombinationen berechnet und in der nachfolgenden Tafel zusammengestellt. 


Tafel VII. 
Correctionen der gewöhnlichen Monat- und Jahresmittel der Warme. 


für die Combinatfon | Decemb. Novem. | Jahr 


h h h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC 
!/ (6m. +2 + 10a.) | —009 | —0'13| --0'09 | + 0°09| +033 | +043| +041| + 0741 | + 0:43 | 4 031| + 007| —009 | + 01% 


Juli August | Septem | October 


Februar) März April 


Januar 


1, (7 += +9) ー001 | —0'04 | —0'06 | —0'05 | —0'06 | —0'23 | —0'22 | 一 022 | —0'09 | 一 008| — 0'02 | ---006 | —0'10, 
ሃሎ. + ను. —009| —014! —015| —0'07 | 一 005| --020| —017| --017 | —0'06 | —0'11 | 一 010| —014|—0'12 
A య ENT) 030 04512070. 2096 = 128 1181-1296] —106| = 102 | 61 ገሎ D 0578 
TG fe. జాయ —0'12 | —017| —021| —0'21 | —0'20 | —0'33 | 一 028| —0'32 | —0'20| —0'24 | —0'18 | 一 018| 一 022 
Tor 215101) --0'07 | —012| —0'12 | —0'03 | 4 007, + 001 | +005; + 003| +010, +002 | 一 005| 一 0111 一 002 
(eye: 38) O00 Re e gt, 2114 124 =1'05:|. 21:03 | --0601220:3ቹ SEN 
70. + 2+ 9) —018| —022| --0'33| —0'42| —0'59| —0'85 | 一 072| 一 079| — 0'64 | —0'67 | —0'31 | —0'27 | — 080 
1% (10m. + 10a.) +017| +020! +020) 4028| +019] 000| 000! +009) +016! +015] + 024| + 0715 | +015 
/ (9m. + 9a.) +042| +045| +050| +052) + 043| +014] 4 002| +016] +033| +047| + 062| +041 | + 087 


Diese Tafel zeigt deutlich 1""* dass die Stundencombination 10" morgens und 10" abends 
besser ist, als die Combination 9" morgens und 9" abends;—2'*"* dass, falls drei Mal täglich beob- 
achtet werden soll. die Combinationen 7", 2" 10" und 7° 1^ 9^ für Galizien besser sind, als 
die Combination 6"; 2", 10*— 3'"* dass, wenn die Beobachtungen um 7" morgens, 12" mittags: 
3° und WA abends angestellt werden, so kómmt man dem wahren Tagesmittel am nächsten, wenn 
man das Mittel aus den Ablesungen 12" und 3° mit den Ablesungen um 7^ und YO" arithmetisch 
vereinigt; — 4””* dass die Stundencombinationen 7", 2^, 7^ und 8", 2", 8" fast um denselben Be- 
trag zu verbessernde Monat- und Jahresmittel geben. 


Da in Krakau erst vom Juni 1837 an, ein Minimumthermometer in Anwendung gekommen 
ist, so war es zur Ableitung der Minima wünschenwerth zu untersuchen, um wie viel durch- 
schnittlich das Tagesminimum unter der um 7^ morgens beobachteten Temperatur in jedem Mo- 
nate verbleibt. 

Es wurden daher vom 1 Juli 1865 an bis Ende Juni 1869, die 7^ Ablesungen mit. den 
Minimis verglichen, und aus diesen vierjåhrigenVergleichungen, ergab sich, dass das wahre Mini- 
mum der Tageswårme in Krakau niedriger ist als die um 7" abgelesene Temperatur 


im December um 1:34 im Juni um 2:98 
„ Jänner వం... „ Juli pe 2085 
„ Februar 322102 „ August ER UI 
, Marz gd refe) , September , 1:76 
» April Sea కళ! » October SENTOS 


» Mai En MD » November , 1:70 
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Diese Unterschiede entsprechen der Wirklichkeit besser, als diejenigen, welche man aus 
den Tafeln IV und VI erhalten könnte; sie lassen sich auch bis auf 010౮ genau durch die 
Gleichung: 

A, = 179 — 086 sin (3004 73°48') —0-46 sin (60x+269"48') — O' 11 sin (90x+ 18446") 


darstellen, wenn man in derselben für die Mitte Decembers z=0, für die vom Jänner © = 1, u. 
s. w. substituirt. Die aus dieser Gleichung berechneten Correctionen 4, habe ich fiir die Periode 
1826—1837 bei Untersuchung der 50-jåhrigen Minima in Anwendung gebracht. Bei dem Um- 
stande, dass in Galizien schådliche Nachtfröste, öfters, manchmal selbst im hohen Sommer, vor- 
kommen, ist die Kenntniss obiger Unterschiede fiir die Klimatologie dieses Landes nicht ohne 
Werth. 

Hiemit schliesse ich diesen ersten Versuch, den tåglichen Gang der Warme in Krakau 
zu bestimmen. Die mit Hiilfe des Hipp'schen Thermografen am 1 Mårz 1874 begonnene Reihe 
stiindlicher Temperatur-Beobachtungen wird seiner Zeit dazu dienen, die hier gegebenen Resultate 
zu verificiren und nöthigenfalls zu berichtigen. 


11. 
Uber den jahrlichen Gang der Wårme in Krakau. 


Zur Bestimmung des jährlichen Ganges der Temperatur verwende ich hier die während 
der letzten 50 Jahre angestellten Beobachtungen. Diese wurden vom 1 December 1825 an bis 
zum Schlusse des Jahres 1836 viermal tåglich, und zwar um 7" morgens, um 12° mittags, 
3" und 9" abends, vom 1 Jånner 1837 aber an, nur dreimal tåglich, nåmlich um 6" morgens, 
2^ und 10° gemacht. Die Reihe schliesst mit dem letzten November 1875. Die Tagesmittel der 
ersten Periode sind nach der Formel: 

3 (7+ A ተ 9), 
die der zweiten nach der Formel: 
ET (6 十 2 十 10) 
berechnet, und die erste Spalte der am Schlusse vorliegender Arbeit befindlichen Tafel XIV giebt 
die 50-jährigen Tagesmittel der Wärme, ohne irgend einer Correction, damit, im Falle einer noch 
genaueren Bestimmung des täglichen Ganges der Wärme, die Reduction auf wahre Tagesmittel 
desto leichter geschehen kónnte. 

Die soeben genannte Reduction habe ich auf folgende Weise ausgeführt. Mit Rücksicht 
auf die Anzahl der Jahre, durch welche zuerst die eine, dann die andere Stunden - Combination 
im Gebrauche war, wurden mit Hülfe der Tafel VIII folgende Correctionen der 50-jahrigen 
Monatmittel der Wärme gefunden, und zwar: 


für December — 0:07 für Juni t 0:97 
, Januar — 0:11 „ Juli E EISE 
„ Februar — 0:08 „ August ar S sp, 
„ Marz + 0:06 „ September + 0:22 
„ April + 024 , October + 0:05 
„ Mai + 0:28 » November  — 0:08 
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Der Unterschied dieser Correctionen von den in meiner früheren, Anfangs angeführten 
Arbeit, in Anwendung gebrachten, ist nicht gross, erreicht aber jedenfalls im Mai und August 095. 

Da diese Correctionen einen jåhrlichen Gang offenbaren, und sich keineswegs durch eine 
periodische Function, mit hinreichender Genauigkeit darstellen lassen, so habe ich dieselben gra- 
fisch interpolirt und dabei zwei folgende, nach meiner Ansicht wesentliche Bedingungen zu 
erfüllen getrachtet: 1'^* dass die Aenderung der Correctionen allmåhlig, stettig und nicht sprung- 
weise stattfinde, 一 2”” dass jedes Monatmittel der Correctionen, der obigen Correction eines 
jeden Monatmittels gleich bleibe. Auf diese Art erhielt ich ein von—0"13 (für d. 6—9 Jänner) bis 
+0°33 (für d. 11—15 August) fortschreitendes System von Correctionen, welche an die uncor- 
rigirten Tagesmittel augebracht, die in der zweiten Spalte der Tafel XIV enthaltenen wahren 
Tagesmittel gegeben haben. Ich finde überflüssig in einer besonderen Tafel diese Correctionen hier 
zu geben, da dieselben, durch Subtraction der „beobachteten“ Tagesmittel von den „corrigirten“, leicht 
erhalten werden kónnen. 

Die auf diese Weise corrigirten Tagesmittel, zeigen aber noch keinen regelmåssigen Gang, und 
geben, grafisch (auf der zweiten Tafel, in der Mitte) dargestellt eine zickzackformig verlaufende 
Linie (CC), die durch Berechnung der sogenannten „Normalmittel“ ausgegliéchen werden soll. — 
Diese Ausgleichung wurde nach der Formel 


m= 35 (m, :十 2m, 3+ dm, 3ተ 4m, 1+ om + Ími dm, e+ Zum, 十 ያያ መ] 


ausgefiihrt, und die auf diese Art erhaltenen ,normalen Tagesmittel* der Wårme, in der dritten 
Spalte der Tafel XIV gegeben. Grafisch sind dieselben durch die sanft gebogene Curve (DD) 
dargestellt, welche sich durch die vorher genannte zickzackförmige (CC), allen grösseren Wendun- 
gen derselben folgend, windet. 

Die vierte Spalte, der Tafel XIV enthålt die Differenzen zwischen den wahren und nor- 
malen Tagesmitteln. Ordnet man diese Differenzen nach ihrer absoluten Grösse, und zählt diesel- 
ben, so findet man, dass unter 365 Differenzen 


87 zwischen 0*0 und 01 


87 6 0፡12 SOS OD 
68 ፡ የፐ eter 
54 8 (3. 5404 
29 $ 04 « 05 
16 < GR ests OIL 
15 e BEG SD: OOM7 
4 F 07,08 
3 08 。 09 
2 022052 EE 


fallen. Diese Differenzen verhalten sich fast gerade so, wie die zufälligen Fehler einer Reihe von 
Beobachtungen, wenn der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Beobachtung +0°212 beträgt. 
Die auf diese Art berechneten normalen Tagesmittel stimmen mit den wahren viel besser überein, 
als diejenigen, welche aus dem Bessel'schen Ausdrucke folgen, wenn man die Constanten dessel- 
ben durch 73 Pentadenmittel bestimmt hat. Sie sind gewissermassen die Grenzen der Tagesmittel, die 
erst durch eine viel langere Reihe von Beobachtungen erreicht werden, wahrend die wahren Ta- 
gesmittel nur als ein Resultat der bisherigen Beobachtungen zu betrachten sind. 

Ganz auf dieselbe Art wie die normalen Tagesmittel, wurden auch die normalen Tages- 
minima und Tagesmaxima berechnet, die man in den weiteren Spalten der Tafel XIV findet, und 
auch auf der beiliegenden zweiten Tafel grafisch dargestellt sind. 
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Die Normalwerthe jedoch geben keine genaue Vorstellung der Verånderlichkeit der Tem- 
peratur in Krakau. Wenn man z. B. fiir den 4 December ein normales Tagesminimum von 
—4°04, ein normales Tagesmaximum von +1°36 und ein normales Tagesmittel von — 1°09, in 
der Tafel XIV findet, so wird man kaum vermuthen, dass an diesem Tage das Minimum bis zu 
— 266 (wie im J. 1856) herunterfallen und das Maximum bis auf +16°2 (wie im J. 1872) 
steigen kann. | 

Ich habe desshalb in der genannten Tafel ausser den normalen Werthe; noch die Grenzen 
zwischen welchen sich sowohl die Tagesmittel, als die Maxima und Minima, wåhrend der letzten 
50 Jahre, bewegt haben, zusammengestellt. 

Da es nicht möglich war alle diese Grenzen auf einer einzigen Tafel grafisch darzu- 
stellen, so habe ich nur die obere Grenze der Maxima und die untere Grenze der Minima 
eingetragen. Es sind diess die zickzackförmigen Linien AA und FF; während die sanft geboge- 
nen Linien BB und EE den normalen Gang der grössten und kleinsten Tageswárme darstellen. 

Alle diese 6 krummen Linien zeigen übereinstimmend das Hauptminimum der Wårme 
im Januar, das Hauptmaximum im Juli, jedoch in Bezug auf das Datum bemerkt man eine kleine 
Differenz. 

Das Hauptminimum der mittleren Temperatur sowohl beobachtet als berechnet, fällt auf 
den 10 Januar; somit neunzehn Tage nach dem Wintersolstitium und beilåufig zehn Tage nach 
dem Durchgange der Erde durch’s Perihelium. Auf denselben Tag, als den kältesten im ganzen 
Jahre, weiset der Gang der Minima; dagegen ist das Tagesmaximum am kleinsten nicht am 10" 
sondern schon am 3 Januar, und die gróssten Fróste wurden wiederum viel spáter, denn erst am 
19 Januar (—32°5 im J. 1828) und am 23 Januar (—32°0 im J. 1850) beobachtet, 

Uberhaupt ist die Epoche der starken Fröste in Krakau nicht constant. Fröste, die mehr 
als —20° betragen, treffen zwischen dem 4 Dezember und dem 18 Februar ein, aber die Mitte 
dieses Zeitraumes fallt wiederum sehr nahe auf den 10 Januar. 

Das Hauptmazimum der mittleren Temperatur, sowohl beobachtet als berechnet, fällt auf 
den 24 Juli; somit 33 Tage nach dem Sommersolstitium, und etwa 21 Tage nach dem Durch- 
gange der Erde durch das Aphelium. Auf denselben Tag, als den wärmsten im ganzen Jahre, 
weiset der Gang der Minima, während die hóchsten normalen Maxima erst d. 26—28 Juli 
auftreten. Nach den bisher beobachteten Grenzen zu schliessen, müsste man das Hauptmaximum 
der Warme, entweder auf den lten, oder auf den 15—16 Juli verlegen. 

Die Epoche der grossen Hitze ist ebenfalls nicht constant. Eine +35° übersteigende Hitze, 
trifft zwischen dem 8 Juni und dem 6 August ein. Die Mitte dieses Zeitraumes fällt auf den 
7 一 8 Juli, und nur die Gewitter und Regengüsse, welche um diese Zeit stattfinden, verursachen 
die Verschiebung des Jahresmaximums auf die letzte Decade vom Juli. 

N 5708, das 
Maximum am 24 Juli mit +19°21, so ergiebt sich die normale Oscillation der mittleren Tageswärme 
=24°29C. Um von dem Minimum „zu dem Maximum zu gelangen braucht die Wärme 195 Tage; 
dagegen reichen schon 170 Tage: "um dieselbe vom Maximum auf Minimum herabzubringen. 

Ausser diesen Hauptwendepunktey, tretken jedoch in dem normalen Wårmegange noch an- 
dere secundäre Minima und Maxima sehr deutlich hervor, die wir jetzt näher betrachten wollen. 

Das erste secundäre Minimum trifft ein zu Anfang des Dezembers, — manchmal ‘selbst schon 
im November, wie z. B. in den Jahren 1836, 1838 und 1858; — ihm folet gewöhnlich ein 
Thauw etter; “welches oft bis zu den Weihnachten anhält. 

Ein zweites secundáres Minimum erscheint in der ersten Hälfte des Monates Februar. 
Die mittlere Tagestemperatur, welche nach dem Hauptminimum bereits —3° erreicht hatte, fällt 
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vom Ende Januar an, bis zum 11 Februar um einen ganzen Grad zuriick, und oft trifft sich, dass 
dieses secundåre Minimum stärker auftritt als das Hauptminimum im Jänner. Im letzteren Falle 
halt eine strenge Kålte beinahe bis zum Schlusse Februars an. 

Ein drittes secundares Minimum kommt zum Vorschein um die Mitte des Monates März 
die Epoche desselben ist jedoch nicht constant, und desshalb sieht man in den beifolgenden Tafeln, 
nur eine kleine Spur davon. Dasselbe trath besonders scharf im J. 1800 auf. Nach den in Trıes- 
NECKER's Ephemeriden D aufbewahrten Beobachtungen des Prof. SNIADECKI waren die Tagesminima 
im März 1800: den 17—16?5; d. 18 —18"1; d. 23 —21*5; d. 24 — 2109; d. 25 —17980, bei 
herrschenden Nord- und Nordwest-winden. 

Sind diese Rückfälle überwunden, so steigt die SC bis zum 5 April sehr rasch empor. 
Die darauf folgenden zwei Wochen erfreuen sich gewóhnlich keines schónen Wetters. Hrst den 
19 April steigt die Wärme wieder, jedoch nur durch wenige Tage, in die Höhe, denn schon d. 23 
fingt es an zu regnen und schlechtes Wetter dauert bis in die ersten Tage des Monates Mai. 

Vom 4 bis zum 8 Mai nimmt gewöhnlich die Wärme rasch zu; aber vom 8"^ an, bis zum 27" ist 
ihr Wachsthum sehr langsam und Riickfallen unterworfen, welche ebenso oft in den verrufenen 
Pancratius-Tagen (10—13), als erst später, nämlich den 17—20, ja selbst ‚den 23—27 Mai statt- 
finden. Wie unbeståndig aber. +st die Lufttemperatur in diesem Monate d^ beweist am besten der 
Umstand, dass das durchschnitliche Minimum der mittleren Tageswirme nur +4°38 beträgt, 
während das durchschnittliche Maximum +22°17 erreicht. Die fast 18° grosse Differenz, übertrifft 
die ihr entsprechende im April und Juni, und ist beinahe gleich der im November *). 

Nach dem 27 Mai steigt die Warme wieder; doch der 31 Mai, so wie auch d. 1 uud 2 Juni 
zeigen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit des Zuwachses. Während einer sternenhellen Nacht fallt 
das Minimum bis auf 12°0, während eines regnerischen Tages erreicht das Maximum kaum t 10?0. 
Um so sicherer ist die Wärmezunahme in den letzten Tagen der ersten Dekade vom Juni. 一 
Vom 12°" Juni an, manchmal schon vom 8"" (St. Medardus), fängt, in Folge der mit Regengüssen und 
Hagelschligen verbundenen Gewitter, wenn auch kein entschiedener Riickfall, so doch eine aüsserst 
unbedeutende Zunahme der Temperatur an, welche bis zum 22** anhält. — Erst jetzt tretten wir in 
die Periode der Sommerhitze, welche, trotz der in den letzten Tagen Juni's gewóhnlichen Gewitter, 
Anfangs Juli ein secundares Maximum erkreicht. 

Vom 11—18 Juli bemerkt man eine kleine Abnahme der Wärme; es regnet fast täglich, 
und in einer wolkenlosen Nacht fallt das Thermometer ziemlich tief herab. Am 18 Juli 1863 
2. B. bis zu +3°SC.— Vom 18 Juli an, bis zum 5 August dauert das Hauptmaximum der Luftwärme. 

Mit dem 6 August fangt die Abnahme der Temperatur an. Bis zum 20 August ist diese 
Abnahme sehr langsam, und betragt kaum 1°C, doch in der letzten Dekade dieses Monates wird 
sie rascher und erreicht fast zwei Grade. Die Abkühlung geschieht während der heiteren Nächte, 
denn die Tageshitze übersteigt noch in der ersten Dekade Septembers sehr oft +30°C. 

Nach. dem 11 September folgt eine rasche Abnahme der Wärme. Es fangen.es die Aequi- 
noctialstiirme; die diesen Monat manchmal sehr kühl und unangenehm machen. Nach dem 15% Sep- 
tember bessert sich das Wetter, und obwohl schon mit dem 21"” die Nachtfróste anfangen, so sind 
doch die Maxima noch so hoch, dass die mittlere Tageswårme — bis in die ersten Tage Octobers, :-— 
nahe |-13" betrügt, und eine +25" übersteigende Mittagshitze ist um diese Zeit nicht selten. 

In Laufe des Octobers fällt die mittlere Temperatur von +12° bis zu +5" die Abnahme 
ist aber am raschesten in der dritten Dekade dieses Monates und in den ersten Tagen des folgenden. 


— 


H Für das Jahr 1802. 
ን) Vergl. Tafel XI. 
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Um den 7 一 9 November bemerkt man eine kleine Zunahme der Wärme, doch schon vom 
„10! fangen die Fröste an, und die mittlere Tageswärme neigt gegen 0°. In der letzten Dekade 
dieses Monates wird die Luft etwas würmer, und zwar bald um den 24, bald um den 29 herum. 
Diese letzte Wårmezunahme zieht sich manchmal bis in die ersten Tage Decembers hinein. 

Um die Geschwindigkeit der Zu- und Abnahme der Wårme in Krakau leichter über- 
sehen, und mit der an einem anderen Orte beobachteten vergleichen zu kónnen, habe ich in der 
nachfolgenden Tafel IX die Epochen zusammengestellt, zu welchen, sei es die mittlere, sei es die 
kleinste oder die grösste Tageswàrme eine bestimmte Anzahl ganzer Grade erreicht. Wegen der 
secundåren Minima und Maxima der Jahrescurven, wurde es nothwendig, hie und da auch die 
Zeitgrenzen derselben anzugeben. 


Tafel IX. 
Tage, an danen die Wårme, in ihrem normalen Verlaufe, densellben Grad erreicht. 
acr A npa e RO el Vo kr å TN ዘር ‹‹‹‹.።:.  .: 
Mittlere Kleinste Grósste Mittlere | hleinste | Grösste 
Tageswårmo > Tageswärme | 
| 20 April 30 Mär | 
wer ds Bé 0 pri 17 Mal 30 März 
8 3 一 13 Januar es | 15 October 15 September 31 Ootober | 
ek wt aita acia EE mauu ammo | 
19 Januar , i 
| es zi ን April 26 Mal 1 April 
J S EE ler E 11 October 11 September 28 October 
—6 ov 18 Februar’ 43 +11 3 Mai 1 Juni ` 4 April 
| 24 December 6 October 2 September 26 October 
E 93 Februar 6 Mu 9 Juni 9 April 
| 5 7 一 11 Januar | 13 - 19 Decemb. "E +12 2 Uctober 27 August 23 October 
18 Januar : క | 
Fag 27 Februar 10 Mai 22 Juni 17 April 
= 30 PME 4—9 December t 2 22 September 22 August 18 October 
| 27 Januar に 
E 7 Marz | 18 Mai 16 Juli 19 April 
å ፡፡ E 1 December cd ው 14 September 5 August 12 October 
^d 19 Februar 19 Marz 23 Mai 29 April 
2 12—19 Decemb, 19 November 1-19 Januar * 19 11 September di 9 October 
S 24 Februar 24 Marz 20 Januar 16 30 Mai KI 2 Mai 
3 一 7 Decemb. 15 November 27 December + 3 September 6 October 
0 2 Marz 29 Marz 14 Februar 17 | 5 Juni 2x 4 Mai 
29 November 10 November 20 December EN | 26 August 3 October 
re 8 -13 Marz 1 April 16 Februar 18 19 Juni = 7Mai 
18 November 4 November 10 December 十 20 August 23 —29 Septem. 
å 21 Mårz 5 April 20 Februar 18 17 Juli = 12—14 Mai 
14 Nuvember 30 October 30 November i 5 August 14 September 
ም 25 Marz 13 April 25 Februar 90 cR oe 20 Mat 
11 November 26 October 26 November t 12 September 
bz 29 Marz | 20 April 4 Marz 421 “ue I 27 Mai 
6 November 21 October October aA á 23 November 9 September 
mS 31 Marz 26 April 14 Marz +22 ይ 2 31 Mai 
1 November 15 october 19 November 2 September 
6 3 April | 2 Mai T ው። 21 Mürz 93 å っ た 4 Juni 
2s 28 October 9 October | 16 November > 24 August 
7 | 8 April 7 Mai 24 März E s を < 
25 October 4 October 11 November | 18 August 
17 April 11 Mai EET Tapeh 
+8 23 Septemb 3 Novemb E = > we 
21 October eptember November | 3 August 
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Aus dieser Tafel ersieht man sogleich, dass das Tagesminimum in Krakau vom 10 No- 
vember an, bis zum 29 Marz,—die mittlere Tageswårme von 29 November an, bis zum 2 Marz,— 
und das Tagesmaximum vom 20 December an, bis zum 4 Februar, — unter dem Gefrierpuncte 
verbleibt. 

Die normale Anzahl der Tage mit Nachfrösten betrågt somit 139; ein normaler Winter 
dauert 94 Tage, und die Hålfte davon zeichnet sich durch eine strenge Kålte aus. 

Um von 0° bis auf +10" zu steigen braucht das Tagesmaximum 36, die mittlere Tages- 
würme 57, das Minimum 58 Tage. Die Zunahme der Wárme im Frühjahre ist somit wegen der 
anhaltenden Nachtkühle sehr langsam. 一 Umgekehrt um von +10° bis auf 0° zu fallen, braucht 
das Tagesmaximum 53, die mittlere Temperatur 49, das Minimum 61 Tage. Obwohl also die 
mittlere Warme rascher abnimt im Herbste, als sie im Frühjahre zugenommen hatte, so ist doch 
die Abnahme der Maxima sehr langsam, und diess giebt dem Herbste hierzulande seinen ange- 
nehmen Character. 

Vom 26 Mai an, bis zum 11 September—somit durch 107 Tage,— bleibt das normale Mi- 
nimum über +10°, die mittlere Tageswärme über +159, das Maximum über +20°C. Während 
dieser verhåltnissmåssig langen Periode giebt es nur 20 Tage, (vom 17 Juli an, bis zum 5 Au- 
gust), an denen das Minimum +14°, die mittlere Temperatur 419^, und das Maximum +35°C 
übersteigt. 

Am raschesten nimmt die Warme in den letzten Tagen des Monates Marz und den ersten 
des Aprils zu; am schnellsten nimmt sie in den letzten Tagen Octobers, vom 25 angefangen ab. 

Das Jahresmittel der Temperatur, wie wir gleich sehen werden, betrågt in Krakau 
+7°91C. Diese Höhe erreicht die mittlere Tageswärme zuerst d. 16—17 April, dann 0. 21—22 
October; die letztere ist somit an 188 Tagen über, und an 177 Tagen unter dem Jahresmittel. 

Der Jahresdurchschnitt der Tagesminima = + 3°72 stimmt mit dem Minimum überein, 
welches am 19 April und 22 October stattfindet. Die Minima bleiben daher an 179 Tagen unter 
ihrem jährlichen Durchschnitte. 

Der Jahresdurchschnitt der Tagesmaxima kómmt auf 41950. So hoch steigt die Luft- 
wárme nachmittags d. 13 April und 21 October; es giebt demnach 191 Tage im Jahre, an wel- 
chen das Maximum der Wårme grósser ist, als im jåhrlichen Durchschnitte. 


OOO dd ll alll ala శవ హన్‌. 


Obwohl in der Tafel XIV der jährliche Gang der Wärme mit allen seinen Einzelnheiten 
vom Tag zu Tag gegeben ist, so wird loch nicht unzweckmassig sein, sowohl die mittlere Tageswär- 
me, als auch die Minima und Maxima nach grösseren Zeitabschnitten zusammenzustellen. Als 
solche gelten die Pentaden, die Monate und die Jahreszeiten. Damit nun einerseits der natiirliche 
Zusammenhang der Wintermonate,—anderseits die allgemein angenommene Sitte die Pentaden vom 
1 Januar an, zu záhlen, — bewahrt bleibe, habe ich den 1 December der letzten Novemberpen- 
tade zugezåhlt, und gebe in der nachfolgenden Tafel die fünftägigen Normalmittel der Wärme. 


Tafel X. 
Filnftågige normale Mittel der Wårme in Krakau. 
Mittlere | Kleinste | Grösste Mittlere | Kleinste | Grisate Mittlere | Kleinste | (71 68866 
Pentade చలు వలు Ee eg Pentad e rem Leu A ER CEN Pentade ረመ * 
ageswårme Tageswärme Tıgtawärme 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2— 6 Dec. —0'97 | —388 | 4116 1— 5 April | + 587 | +154 |4 10°55 4— 8 Aug. + 18°85 |+ 1389 |+ 2455 
7—11 一 134 | —419 116 』 6 一 10 6°96 2°52 11°79 9—13 18°55 13°57 24°25 
12—16 —2'09 | —5'02 0°42 | 11—15 752 3°02 1246 | 14—18 18°46 1342 2432 
17—21 —2'21 | 一 506 0°26 | 16—20 835 352 12°58 | 19—23 17°87 1309 23°46 
22 —26 一 306 | 一 589 | —0'62 | 21-- 25 9°63 4°65 1508 | 24—28 17 4 1221 22'65 
27—31 —3 88 | —683 | — 141 ፲ 26 -- 80 10°03 5°22 1528 | 29— 2 Sept. 1643 11°37 2228 
1— 5 Jan. —4'87 | —790 | ፦227 1 1 一 5 Mai 11°07 6°13 16°48 3 一 7 15°68 10°56 21°45 
6—10 —503 | —822 | —225 1 6—10 12 50) 726 18°23 8-12 15°04 10°12 20°55 
11—15 —477 | —793 | —2°01 1 11—15 13 45 841 1898 | 13-17 13°68 9'u5 18°70 
16—20 —401 | —7'12 | —1'26 | 16—20 14°12 914 1946 | 18—22 13°18 8°39 18°26 
21—25 —351 | 一 668 | —0'62 | 21—25 1501 976 2070 | 23—27 12°66 779 17°96 
26—30 —311| 一 630 | —0'13 | 26—30 15 57 10 27 2124 | 28-- 20ctob. | 1237 747 17°75 
31— 4Febr. | —321 | —650 | —-0'06 | 31— 4 Juni 16°53 11°24 22°50 3 一 7 11°29 6°68 16°33 
5 一 -9 —3'46 | —6'88 | 一 022 | 5 一 9 17 21 11°91 23°36 8 一 12 10°15 5°92 14°75 
10—14 —374 | —735 | —0'37 1 10—14 17°42 12°31 2334 | 13—17 9'07 ð 0) 1350 
15—19 —240 | —610 | + 120 1 15—19 17°87 12°71 2381 1 18—22 814 4'09 12 64 
20—24 —146 | —5'15 2°26 | 20—24 18°21 130) 2403 | 23—27 705 3 20 11°28 
25— 1 Marz 一 033 | —392 3 38 1 25--29 18'21 13'09 2397 | 28— 1 Nov. 5°55 2'ህ2 9°34 
2— 6 +021 | —341 4°11 』 30— 4 Juli 18°14 13°19 23°91 2— 6 4°36 1°06 789 
7—11 0'98 | —2'61 4741 5 一 9 18°73 13°65 24°85 7—11 3 39 0'19 7°30 
12—16 104 | —255 4°96 | 10—14 18°91 13°94 24°84 [ 12—16 2°04 | —0'86 6:32 
17—21 164 | —2°00 569 | 15—19 19°03 14°02 2492 | 17—21 088 | — 1790 5°14 
| 22—26 281 | —1'00 6°95 | 20—24 19°19 14°17 25°09 1 22—26 033 | —2'56 370 
| 27—31 419 | +012 8'57 | 25—29 19°16 14°09 2526 1] 27— 1 Dec. —0'04 ， 一 276 2°36 

| 30— 3 Aug. 19°13 14°05 25°19 | 

॥ 


Man bemerkt in dieser Tafel sogleich dass, wiewohl in der Pentade 6 一 10 Januar, die 


mittlere und die kleinste Tageswårme ihre Minima erreichen, so fallen doch die niedrigsten Ma- 
xima schon auf die Pentade 1 一 5 Januar. Ebenso, obwohl in der Pentade 20—24 Juli die mitt- 
lere und die Kleinste Tageswårme zu ihren Maximis gelangen, trifft die grösste Nachmittags- 
hitze erst in der nachfolgenden Pentade 25 — 29 Juli, ein. Zu bemerken ist auch, dass die 
Nachmittagshitze in der Pentade 14—18 August grösser ist, als in der unmittelbar vorhergehen- 
den, in welcher oft anhaltende Regengüsse vorkommen. 

Betrachtet man den, jeder Pentade entsprechenden, Unterschied zwischen der kleinsten und 
grössten Jahreswarme, so bemerkt man gleich, dass die kleinste tágliche Warmeschwankung in 
der letzten Pentade Novembers, die grósste in der zweiten Pentade vom Juni stattfindet. Die 
kleinste beträgt 5°12, die grösste 1 ] "45. 

Die nachfolgende Tafel XI enthålt die normalen Monatmittel der Temperatur nebst ihren 
Grenzen und der Amplitude der letzteren; weiter: die durchschnittlichen und &ussersten Grenzen, 
innerhalb deren sich die Tagesmittel in den einzelnen Monaten, während der betrachteten 50 
Jahre, bewegt haben; so wie die Totalschwankung der Tagesmittel in jedem Monate. Um die 
Anzahl der Tafeln nicht zu vermehren, sind hier alle obgenannten Gróssen auch für die Jahres- 


zeiten und den Jahresdurchschnitt gegeben. 
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Tafel XR. 


Mittlere Wirme der einzelnen Monate und Jahreszeiten.— Durchschnittliche und absolute Minima ` 
und Maxima der Tagesmittel. 


Durchschnittliches 


Absolute beobachtete Grenzen des Tagesmittels 


Monate Mittlere Temperatur Unter- 
Minim. | Maxim. 
u. Jahreszeiten || schied 
Normale | Kleinate |ira J.| Grüsste lim J. dea Tageamittels untere | Tag | Jahr | obere | Tag Jahr 
A: 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 

December —9'99 | 13:90 |1829| + 89) 1825 1780 [—18°93 | + 810 |—2525 | 19 1855 + 14°91 3 1872 40°16 
Januar —422 |—12'41 48 1°25 63|| 13°66 ፲--20'58 560 | 一 26'09 | 22 29| 10°46 | 24 34 || 36°55 
Februar —2°46 |--10'87 70 4°95 43! 15°82 [—1789 751 ||— 25°46 6 70} 10°46 | 24 43 | 35°92 
Marz + 1°76 | —5'24 45 8°25 36| 13°49 | —9°15 10°55 |—15'50 3 58| 1421 | 15 36 | 29°71 
April 807 | + 412 39 | 12'09 31 797 | —078 16°56 | —462 1 50| 2079 | 20 281 2541 
Mai 13°70 904 64} 1849 34 945 | + 438 22°17 || + 0:59 4 64| 25°85 | 30 35 | 2526 
Juni 17°65 14°21 65 | 21°47 27 7°26 9°67 25°04 757 1 29| 30°06 | 30 33| 22°49 
Juli 18°88 1524 44| 24°19 34 8°95 12-12 25 95 9'66 9 67 | 30°37 1 33! 20°71 
August 18:11 | 1546 | 88| 2201 | 34| 655 | 1158 | 2374| 909 | 28 | 64|.2759 | 1 | 35] 1850 
September 14'03 1132 48| 1722 66 5°90 Ob 20°54 3°09 | 27 67| 2415 6 341 21°06 
October 891 4°69 71 | 12°04 46 735 1°39 15°59 | —2°87 | 30 39| 21፡0 2 56 || 23°87 
November 202 | —3'17 58 6'01 72 910 1 一 831 10°12 ||—15°62 | 28 38| 1284 5 49| 28°46 
Winter —998 | 10:60 |i822| 1°71 (182 123! 1 一 1917 706 | 一 2609 | 22/4 |1829| 1491 |3/x11|1872| 41°00 
Fröhling +783 | +492 40| 10'84 27 592 | —1'86 16°42 |—15:50 |3/m| 58| 25°85 |30/v| 35| 41°35 

| Sommer 1822 1596 44) 22°26 34 630 (+ 1114 9491 | 4. 757 |1/vr | 29| 30°37 |1/vm| 33| 2280 
Herbst 833 652 71| 10°84 72 4°32 0°09 15°42 |—15'62 |28/xr| 88 | 24 .5 | 6/= | 34] 39°77 
Jahr TOOL 595 11871 + 10°54 |1834 459 | —2°37 16°00 |-- 9609 | 22/1 (1829 |+ 30°37 |1/vi1|1833| 5646 


Aehnlich der obigen, sind die nachfolgenden Tafeln XII und XIII zusammengestellt, um 
den Verlauf und die jedem Monate entsprechenden Schwankungen der kleinsten und gróssten 


Tageswärme leichter zu übersehen. 


Tafel KEE. 
Minima der Tageswårme in einzelnen Monaten. 


Durchschnittliche 


Monatmittel der Minima Grenzen des Absolute beobachtete Grenzen des Tagesrnipnimume Schwan: 


Unter- Tageaminimums 


Mouat 
men っ schied — er Dr on kung 
normales | kleinates |im J.| grösstes | im J. untere | obere untere untere | Tag Tag | Jabr ar | obere | Tag | Jahr obere | Tag [br || 5 Jahr 
0 | 0 | 0 0 | 0 0 | | | 

December ఆ | - 180 11829] +14 [1843 194 』 一 24'0 +49 |—30" P 20 1855| 49 '] 1848 39° *3 
Januar 07-85 år Sar ee TE A EES E Ne ーー の 5 8 34 |—325 | 19 | 98| 62 å zl 887 
Februar —6 5 | —146 70| +19 43 165 』 一 24'0 4'1 — 310 4 30 75 28 481 385 
Mårz KEE een నగ మ 3:998 8236/5. 13:3 141 66 2907 ET | 33, 59. 389 
April T 340-05 TTA 6H 26:07 [2208 5. kal Dee ወ 111 | —90 | 16 | 53} 175 | 99 | 56] 9265 
Mai 8°57 35 61 #25 34 9°0 +05 166 —2'6 11 36 20'4 30 351 230 
Juni 12'45 10'1 69 10'1 75 60 62 192 le) 2 29 235 27 33|| 216 
Juli 1388 106 61 102 34 6'6 75 195 35 18 63 235 1 33 | 2070 
August 13515 1077 33 16°5 34 5'8 75 18'7 50 29 37 22'0 4 80 | 170 
September | 9° 4 6ኛ: |:95....-12፡1. 66]:፡254 29 157 | —19 | 985 | 57| 192 | 22] 63| 204 
October 4°76 02 | 66| 82 | 46| 80 | —34 yi | --77 | 26 | 38| 151 1 | ach 298 
| November | —0'98 —5'2 58 22 72 77 』 一 128 71 |—197 28 38 120 1 ర్‌ర్‌ 317 
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Tafel XIII. 
ళీ Maxima des Tageswårme in den einzelnen Monaten. 


Durchechnittlicho 
Grenzen des 
Tagcsmaximums 


Monatmittel der Maxima 


Unter Absolute beobachtete Grenzen des Tagesmaxim. || Schwan- 


schied 


Monat 


kung 


normales | kleinstes | im J. grösstes lim 3.) untere | ohere untere | Tag | J ahr 


obere | Tag | Jahr 


| 0 | 0 0 0 | x | 0 d 
December | + 096 | —10°9 19 11855 | + 185 3 1872, 307 1 
Januar —1'38 | —9'6 i 18 | 98| 117 | 94 | 341 996 
Februar + 0'97 —69 i - 6 70 15'6 21 43 373 
Mårz 5 TT —1'0 3 1 58| -225 44 $4 || 4320) 
April 1313 | +81 m 6 | 64] 287 | 90 | 281 302 
Mai 19°27 13'6 4 B | 62| 332 | 99 |- 694.787 
Juni 23:57 191 1 11 29| 384 | 80 | 33| 988 
Juli 24'87 195 ih 49 941967 | n TT 1 | 33 266 
August 23:83 19:9 Se 43 98 | 57| 861 | 6 | 30| 261 
September | 19°43 15'9 ré 0'3 27 | 07| 890 ; 2, 34| 9275 
October 13°49 84 9: 42 3,| 39| 270 | 2| 74| 275 

| POL 5:5 99 | 58| 270 | 6 


November 568 | —1'0 | 58| 100 2| 1 | 149 [ህግ 59| 317 


Diese Zusammenstellung zeigt wie verånderlich das Klima von Krakau ist. Die Fröste 
im Winter erreichen durchschnittlich —25°8 (Taf. XII), die Hitze im Sommer +33°4 (Taf. XIII) 
so, dass die jährliche Schwankung der Wärme 59°2 beträgt. Der stärkste Frost wurde am 19 Ja- 
nuar 1828 mit —32°5, die grosste Hitze am 30 Juni 1833 mit +38°4 beobachtet. Der momen- 
tane Unterschied kam demnach bis auf 70?6C. Der kálteste Tag in dem betrachtete; Zeitraume 
war d. 22 Januar 1829 mit einer mittleren Temperatur von —26°09, der heisseste: der 1 Juli 
1833 mit +30°37 (Tafel XI). Der 56°46 betragende Unterschied dieser Tagesmittel, ist kaum 
um drei Grade kleiner, als die durchschnittliche jåhrliche Schwankung der Wårme. 

Das Jahresmittel der Wärme + 7°91 schwankte in den letzten 50 Jahren zwischen ተ5"05 
(im J. 1871) und +10°54 (im J. 1834). Der 4°59 starke Unterschied betragt erst den vier- 
ten Theil desjenigen, welchen man erhält, wenn man aus den kleinsten und grössten beobachteten 
Tagesmitteln jährliche Durchschnitte nimmt, und von einander subtrahirt (Tafel XI). 

Unter den Jahreszeiten, war in dem betrachteten Zeitraume am veranderlichsten der Win - 
ter; ihm folgten, im Bezug auf Unbeståndigkeit, Sommer und Frühjahr; am wenigsten veranderlich 
erwies sich der Herbst, obwohl auch dieser, wie aus der Tafel XI zu sehen ist, in den aufeinan- 
der folgenden zwei Jahren 1871 und 1872 einen Temperaturunterschied von 5°32 zum Vor- 
Schein gebracht hat. 
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Nachtrag. 


Die in der Tafel VIII (Seite 8) gegebenen Correctionen der gewöhnlichen Monatmittel, für 
die, in Krakau gebräuchliche, Stundencombination: 6^ a. m., 2" und 10" p. m., lassen sich. bis 
auf 0°01—0°02 C. genau durch die Formel: 


Corr. = +0'173+0'3118in(30. +255°52'17 )-- 0'029sin(60.7 4-2933*94'81) --O 0578in(90:a+ 549714) 
darstellen, wenn man in derselben für die Mitte des Decembers x=0, für die vom Januar x=1, 
u. S. w. substituirt Berechnet man nach dieser Formel, die dem Anfange einer jeden Dekade 
entsprechende Reduction des rohen Tagesmittels auf ein wahres, so erháit man nachfolgende 


Werthe: 


d. 1 d. 11 dr 

fir December 一 O10 一 O10 —Oll 
, Januar — 011 — 0:12 — 0:12 
, Februar — 0 12 — 0:10 — 0:07 
» Marz — 0 02 T 0:05 +. Qul3 
„ April +. 0 22 + 0°30 + 0.37 
。 Mai + 041 + 043 + 0:43 
„ Juni + 042 + 041 + 0:40 
。 Juli + 0 40 + 0:41 50.242 
, August + 043 + 044 + 042 
» September + 02:89 + 033 + 0:26 
„ October +018 + 0:10 + 0:03 
„ November — 0:03 — 007 — 0:09 


und die jedem anderen Tage entsprechende Reduction, kann durch eine einfache Interpolation. 


gefunden werden. 


— ር > ater (ንኛ 


Tafel XIV. 


Jåhrlicher Gang der Temperatur in Krakau nach fünfzigjáhrigen Beobachtungen (1826—1875). 


Tages-Maximum Tägliche Schw.ankang 


beobach- 
tet 


es — 


Tag | 
FEN corrigi normal 
」 


| " 
| | Mittlere Tageswärme | Tages-Minimum 


beobach- 


Het Diff. 


normal 


pig, |beobach. normal | Dif 


8 Diff. 


normal 


Dezember 


0 0 0 0 
| I Moio [S 96-14 — 044 + 0°30 —2' 82 —3: 18 +0' 36 + 2727 + 187 十 0'40 5°09 5:05 + 0°04 
2 —0'94 | —1'03 | —073 | —o3o | —4'01 | —354 | —0'47 134 1:63 50-29 Se, 5:17 0'r8 
| 3 —vir| —1'40 | —096 | —0'44 | —3'99 | —384| —o'15 0o'9! 145 | 一 0'54 4'90 529 | 一 0'39 
4 —168 | —176 | 一 109 | —0'67 | —5'08 | —404 | —1'04 0°79 136 | —057 5:87 5:40 | 4047 
, 5 | —1'50 | —1:58 | —1:08 | —o'50 | —456 | —403 | 一 055 Ni 1:39 | 一 0 28 5°67 542 025 
6 —wv51 | —059 | 一 101 | + 0°42 | —3'79 | 一 3'95 | ተ 619 1°74 145 | + 0°29 EE 5:40 o' 13 
7 —o34 | —0'42 | - 0:98 0°56 | — 3°13 | — 3:86 0°73 2°06 149 0°57 5፡10 5:85 | —o'16 
| 8 —o'65 | —0'72 | --106 034 | —354 | —391 0' 57 161 1:42 0'19 5:15 5'33 | —o18 
| 9 —0:55 | 一 o'G2 | — 124 o62 | 3228 | —406 o 78 1'87 1:26 0'01 GEI 532 | —o'17 
ከኤ io —1*70 | —1'77 | -156 | —0'21 | —452 | —438 | ፦ዐ'፤4 0'84 0:97 | —o0'13 5°36 5°35 | 4 o'oi 
11 —209 | ፦2716 | —188 | —o28 | —4'91 | —474 | —0'17 0:38 065 | —0'27 5'29 నర కృ ie 
ie | —2'40 | —2'47 | 一 211 | -0'26 | - 5°34 | —502 | —0'32 0'24 0:44 | —020 5:58 546 | + 012 
| #3 | 一 253 | —259 | —220 | 一 039 | —5'97 | —515 | —o82 0'04 0:34 | —o0'30 | 6701 5°49 0°52 
lS Ca —2°79 | —2°85 | —218 | —067 = 56 | —5'12 | —o'44 | —0'48 033 | —o0'81 5°08 5:45 | —0'37 
15 — 2'07 | —2'13 | —205 | —0'08 | —5:35 | —499 | ፦0236 || + 0°12 044 | —o'32 5:47 5°43 | + 0°04 
16 —114| —120 | 一 193 | +073 | —414 | —483 | + 669 1°45 057 | + 688 3°59 5°40 org 
17|| 7 ሙ1'23 | =1:90 007 | —2°86 | —476 0'90 1227 0:59 o'b8 SEI 535 | —0'22 
kee —1'78 | —1'84 | —198 0'14 | —434 | —4'81 0'47 E 0:50 0,22 22m 5'31 150820 
15651 E EE SS 40925053 0'21 (92 om Ga 5:91 | +0721! 
20 | —261 | —2°67 | 一 239 | 一 or28 | —555 | 一 524 | —o'3s | —0'14 007 | —o'21 5'41 5'31 6:10 
| 
|. 21 —2'59 | —265 | --263 | 一 oo2 | -556 | —550 | —0'06 | —v'28 | — 019 | —0'09 5/25 5:8] | —oo3 
WP —2°52 | —2°58 | —281 | +023 025 1035 0°39 f+ 0704 Sr 532 | —021! 
23 — 3°13 | —3'19 | —299 | --0'20 | —5°86 | —5'91 0'05 | —0'79 | —055 | —0'24 5°07 5:36 | —0'29 
281 —3'64 | ፦3”7፤ | —310 | —o6: | 一 6:74 | —6'04 | —0'70 | —0'97 | —064 | —o33 Ded 5፡40 | +037 
25 —2°78 | —2'85 | —315 | +0°30 | —6'15 | —610 | —0'05 | —0'44 | —071 | 4077 5'71 539 0°32 
I 20) —2'91 | 一 298 | —325 0°27 | —5'69 | —6'18 | +049 | —057 | 一 0:81 0'24 S2 587 | —0'25 
27 — 3°47 | --355 | --9840 | —0'15 | —674 | —636 | 一 o'38 | —1'02 | —096 | 一 oro6 56712 540 | + 0°32 
28 —2'04 | —3'02 | —357 | ፦ 6”55 | —58o | —651 | +071 | 一 075 | 一 113 | + 0°38 505 5:387 1. 0235 
20 —3'49 | —3'57 | —382 025 | -613 | —675 0°63 | —1'42 | 一 137 | —o'05 4'70 5:38 | —o':68 
30 | —4°28 | —437 | - 416 | —o21 | —754 | —709 | 一 or45 | —159 | — 166 | 4007 5:95 543 | + 052 
31 | --465 | —4'74 | ፦446 | —0'28 | —&10 | —742 | —068 || —2'12 | 一 192 | —0'20 5:98 5°50 0°48 
| NE SR En ET EE ne es — re 
[| | 0 Øren 0 0 a | 0 0 0 
| 1 | BE OD JE — 4:68 : Ke å d ర 4 . 
2 | —5'02 | --5”13 | -- 485 ? j ప á a : 
| 3 —5:36 | — 547 | -495 క | i : '6 "2C 
| 4 | — 4°72 SB —4:95 . . : . ይከ . 
| 5 —4'48 ー4'Co — 4:94 。 ‹ ・2 7, ・ ・ 
6 —4:6o E —4:97 . ・ 6 "x : 
| 7 —5'26 | —5'39 | —5:02 á a “c 3. : 
8 95% ーー ルレ - 5:09 ・ - SH å ; . 
9 —4'88 | --5'00 | — 5:06 | : న 57 
10 —5'52 | 一 5*64 | --508 « : ; Då 
11 一 925 | 一 537 | - 5:02 À ; i ‹ : 
12 —g 12 | ፦4”24 ! —4 89 ; : à = ኋ; SE 
13 —5'05 | —5'17 | — 4°81 ー 7 P : ; :9: u 
14 —446| —457 | — +66 2 ; xe} i | : 1 
15 6 Sak — 4:49 zm 。 - z ・8( 
16 —4'31 | --442 | —430 ` | : "gc Se 
17 —419| —430 | —4'12 07200 : "ag : 
18 —3'70 | —381 | —395 "00 | Es 8; 
19 —3'41 | —3'52 | —3'87 ? XX : 8፡ : 
20 —3'02 | =-313 | -0”81 i o : . 3 
21 —364 | —3'75 | —378 å 4 వ a) 3 
22 OE పాల (2 ‘04 | : d ገ ) ት 
823 — 432 | 442 | = 3:56 7 : | : "Ge ; à 
24 -— 1 = — 3°34 a; | . 34 à : . 
25 —2'45 | —2'55 | -- 316 *4 3 ・ : ^ 17 | 
26 —2'25 | —235 | - 904 | . 069 | 一 5 ゃ 3 | —617 I የፋ 630 | —0'16 0'52 5:39 6:001 | —o62 | 
27 — 2°51 | — 201 - 32 | 6'4፤ | —5'41 | ፦ 614 0°73 6:13 | —010 0°25 5°56 604 | —o148 | 
28 —348 | —358 | —3'09 | —0'49 | —6'39 | —626 | —o13 || —0'75 | —011 | —064 | 564 615 | —a51 | 
20 —3'36 | —3-46 | —318 | —o28 | -7'2፤ | —642 | —0'79 | —o28 | ፦-0ገ]4 | 一 oi4 6:93 6:28 | 4. 0°65 
30 —3'27 | 一 336 | —824 | —o'12 | 一 688 | 一 652 | —0'36 | 一 oroi | —013 | +ori2 6:87 6:39 0'48 | 
31 —3'44 | —353 | —3'27 | —o26 | —6'95 | —6'56 | —o39 | —0'18 | —013 | —o0'05 6°77 6:49 0:34 | 
| 


e" Zo. 


Grenzen der Tages-Minima Grenzen der Tages-Maxima 


一 一 一 一 一 一 


im im : im im ' 
untere Jahe obere Jae Diff. || untere SEH obere Faire Diff. 


፻5 e ሯጩ e ws b er 


0 0 0 0 0 
1 1827 | + 754 1836 | 24'o2 || —22'1 | 1827 | + ፐዕ 1852 26'1 | —136| 1827 | + 1480 1872 |- 22:6 
| 2 29 | 10°59 72 | 25°18 | —20'9 20 2°9 24 23:8 | — 104 29 EN 72 ha 
| 3 ||—16'91 2120 አመመ ብኸ. 72 | 31°82 | —19' 50 g'o 72 280 || —16°0 55 1875 2 2 
1.74 e EW 5 1954 72 | 34°07 | —26°6 56 8:6 72 352 | — 18:7 55 10 2 22:8 ee 
| De 202 29 8'02 25 | 28'27 | —25'2 59 4'7 25 29'9 | —16°5 29 135 72 | 3o'o 
| 6 |—1881 29 9:34 520128" 15910235 20 7o 52 324 | —13°7 T 116 nl に っ 2 323 
ER — 1650 20191! 2225 68 | 28°75 | —214 29 Gro 52 27'4 | —12'0 29 16:5 67 | 285 
8 | 一 9'84 29 9:54 48 | 29°38 | —24'0 29 655 68 3031 —15'2 29 2:6 43 | 278 
pee 26795 29 | 10°62 48 | 30°74 | —24°6 29 Q'I 48 33:3 |.—15'6 29 ENG 48 28'9 
10 || —22°37 62 8:84 48 | 31°21 | —246 29 6:9 45 34:5 | —16'0 62 P 48 | 271 
11 | —22'59 55 9:59 EO 27.T OC 2 4-2 55 6:7 48 30°9 | —19°5 55 72:7 48: | 9228 
12 || 一 !9'29 55 7:66 48 | 26:95 | —244 55 4°5 48 289 | —15'0 55 11'0 22 AE 
13 | —16°71 ల్లో! 5:87 48 | 22°58 | —25'0 Sc) 42 48 20'2 | — 147 40 8'1 ER AEN 
14 || — 20°54 40 5°84 48 | 24°38 | —23'9 40 2:6 51 26:5 | —175 40 8:6 TR 20 
19 |=-17'48 49 6°16 43023: EE Seat 32 2'0 25 25'1 | —15'9 40 84 25 243 
| 16 | —19':16 40 y 50 | 26'91 | —25'9 40 49 50 30°8 | —15'2 40 ፤!”4 50 | 208 
| be | — 20°71 40 8:59 48 | 3030 | —28 1 40 527 48 33:8 | — 15:0 40 ENT 48 27°0 
| 18 || —15°59 38 6726 255 122736, |2122 55 42 52 26'4 | 一 11 38 HEG 44 0922-7 
| 19 || —25°25 55 8'00 28 | 33:25 | —29'0 53 537 28 34°7 || —2v2 55 Q'7 28 | 30'9 
20 | 一 23'oo D5 6:88 33 | 2988 | —3o'2 55 Bib 43 337 | —17°7 55 g'o 33812 Ste 
33 | 22°34 | 一 10'9 38 3'9 33 238 | —12°7 53 9'7 E 22:1 
28 | 23°51 | —19:5 55 4 1 28 236 | —13'4 70 9'4 41 22:8 
: 28 | 29°56 | —25'1 20 6*0 28 31:1 | —18°7 29 10'4 2 20T 
| 57 | 23°37 | —23'1 20 3:5 SE 26°F | — 102 70 8:5 ES 7-2 457 
| 69 | 25:93 | —22'2 553 3:9 43 2671 | — 14 33 11'0 30 25'7 
56 | 26°46 | —25°6 35 4'4 43 30'0 | — 16:5 35 10°7 3001 ጋጋ 
| 69 | 28°47 | —26'6 29 2'5 43 29't || —20°6 29 クウ 68 | 283 
69 | 25°85 | —23'1 **3g 40 39 271 | —-14°5 29 10'1 68 | 246 
| 64 | 2069 | ፦31'፤ 51 36 62 24°7 | —11'2 31 8:5 63 197 
| 3 69 | 2300 | —234 53 3:5 68 6:97 Sn, 28 9'4 63 | 221 
: 2128. መጋ E EE 61 35 42 リル に = と | 35 8°6 A 20 


Yn 


31 —20'41) 55 4'16 | EE 
| 


0 0 0 0 0 
1 |፦23”ህ0| 1871 | + 4°35 18347682235 lle 225" 7 ንዙ. EE 1834 > 
2 |— 2254 71 5:96 bo | 28°50 | —26°7 24 26 51 20° Sal 72 7! ድን Da 2012 
| 3 |—2137 2 4°00 51 | 25°37 | —22'9 71 232 51 25'1 | —17°2 71 6:0 51 24'፤ 
. 4 |፦፤!ው6፤( 2 2°46 663.2037 | ౯౭226 49 0'6 70 30:24 e 72 71 6o er da 
లా — 10354 32 3°79 60 | 2813 | — 216 32 175 55 23: | —15'0) 48 zu 60 | 220 
నన — 1062 3 4°66 Gos SET | 33 232 5d 239 | —:14'0 48 2'o Go | 21o 
తు | ሪን 48 4:22 నయం hee 2 275 71 386 73 25:5« |--— 1:340 48 6:5 63 19:5 
foes; | — rgið4 71 4°04 55 | 23:88 | —247 71 3*0 55 2777 | —157 38 6'1 ZUBE. 2288 
9 | — 20°54 49 4°04 70 | 24°98 | —24'9 49 D 55 276 | —15'2 38 0'2 70 2/7 
| 10 | 一 22 59 49 3286 65 | 25°66 | —25'1 49 26 05 27°7 || —16'4 49 42 a7 | 200 
| 
11 |፦፦-፤7”0፤ 715 3:84 62 | 2175 | —25'c 49 7 43 20 yn 214 75 722 Ze, 214 
12 | — 1554 50 Sen 43 | 2075 | —19'2 30 227 59 21:9 | —13°5 38 8'0 4301 255 
13 | —16°66 50 5:71 53 | 22°37 | —20'9 50 EN Si 23'9 | 一 14'1 38 "2 っ tJ The eate: 
14 | —!9'09 62 6°50 2 እ | ER ENZ 73 29( | -:17'፤ 62 FA zs 248 
15 |—20'09 61 9375 73 | 2584 | —26'9 61 3-0 65 29°9 | —17°7 61 8:6 øde 12125 
| 16 12175 28 | 5:09 52 | 2684 | —25'0 28 H 68 | 365 | —18:5 28 87 52 | 272 
i- «17. | = 2 28 5395 52 | 26°96 | —27'9 28 3:6 52 312 | —16:5 38 87 52 23:2 
18 | —24'60 28 5:50 41 | 3o49 | —20'2 28 = (8 32°4 | —20'9 28 8:5 68 29'4 
Euer — 49/72 28 9273 75 | 25°47 | —32°5 28 Dë 66 36120154 29 8:5 66 | 339 
| 20 |—22'12 20 79! Ën 270 29 62 みつ 33:2 || — 18:7 20 9' 2 75 27'9 
| 21 |—2021 20 8:16 283 Fup =225 2 20 55 zh ఎం Ce 50 10'7 SE 28'4 
22 |—20'09 29 0°54 40 | 32°63 | —30°5 2 6:0 40 26:5 | —20°3 29 8:7 34 | 292 
23 |—21'04 5u 7'91 46 | 28°95 | --32'0 50 6:2 46 38°2 | —13°5 50 10'1 40 | 236 
24 |—18'96 30 | 1046 34 | 29°42 | —23'0 35 8'0 34 Ados =-147 3o ሻን 5481. 2004 
|”. 25 |--22'16 30 8°94 34 | 31"[ቦ | —2677 30 362 44 317 | —17°2 3a 112 34 | 284 
26 |—2302|  3o| 596 61 | 28:98 "ue 30 47 49| 328 || —ı72 3o 8:5 61. | 1957 
27. ドー 22:85 3o 6:59 34 | 2944 | 一 28'9 3o 3:4 35 32°3 | —16'4 30 8:6 34 | 2900 
| 28 | —21 50, 30 244 | 34 | 27°03 | —26°5 30 2°9 24 2041 —16:5 3g 5°G 34 | ech 
29 | —2402:; 30 750, 34 | 31°89 | — 200 30 2°9 34 319 | —19°7 30 10°9 34 | 30'6 
|. 30. ||—19'31 30 434 | As HBO SM ee 48 2°5 67 26'2 | —154 3o CN 27854255 
| 2 一 27 0 55 2°9 43 200 | —15'2 5 zb b7 | 257 
| 


#፡41199.1.፡02 መጪ Em ELE DA .***) 2 Im I 1799 — 2790. 


Tag 


OD CN AMA WH = 


SB ON COUA Wh = 


Fe 


beobach- 


tet 


0 
— 2°80 
— 2°99 
—3'01 
—3'39 
— 3°25 
— 2°43 
—3'o1 
—3'81 
—4 07 
— 3°98 


—4'13 
— 3°43 
—3'92 
— 3-93 
— 3°48 
— 2°05 
— 1°43 
— 1°89 
—1'92 
—1'92 


— 1°66 
— 1'30 
— 150 
— 1'10 
—0'72 
—o'51 
+ 065 

0°34 


corrigirt. 


ቦ 
— 2°89 
—3'08 
-3”(0 
— 3°48 
— 3°34 
— 2°52 
—3'10 
—3'go 
—416 
—4 07 


—4'21 
- SPD 
— 4'00 
—4'ot 
— 3°56 
E215 
— 151 
— 197 
—2'00 


= 199 
— 173 


— 1'357 
— 1°66 
— 117 
一 078 
—0°57 
+ 0°59 

0°29 


Mittlere Tageswårme 


normal 


Diff. 


Tages-Minimum 


beobach- 


tet 


0 
—6'18 
—6'05 
— 6'22 
— 6°67 
—731 
— 5°72 
—06'44 
—735 
—7 42 
一 97 4 


Sa? Së 
ር 07 
7797 
—7'58 
— 7137 
一 0'o7 
—5'04 
一 2 49 
ST 4 
—5'7 1 


—5'86 
—4'89 
—4'96 
A er 
—4 22 
—4'40 
> 52) 
— 3'00 


normal 


Diff. 


Tages-Maximum 


beobach- 


tet 


| normal 


— 0:09 
— 0709 
—0'01 
— 0:02 
—004 
— 009 
— 0:19 
—034 
—045 
ሙ 055 


—0:59 
—0:50 
—0:28 
4 0:05 
0:45 
0:90 
1:29 
1°59 
1:79 
1:95 


2:07 
2:19 
2°40 
2:68 
2:96 
3°22 
3°47 
3 09 


0 
+ 3:67 
374 
3:87 
4:07 
4°33 
4:55 
4:70 
4:78 
4:78 
4:73 


4°71 
4°76 
4°83 
4°95 
9:08 
9:20 
5:34 
5°50 
564 
5°84 


| 


6:12 | 


6:38 
6:68 
6:96 
1:24 
1:48 
7110 
811 
8:52 
8:98 
9:47 


Diff. 


0 e 
+ 0°19 
—0'u8 
+ 0'07 
—o'18 
—0'02 
+0'47 
ዕ"ፋ፤ 
03.13 
—0'1g 
—0'22 


—0'10 
+ 001 
—0'47 
+ 063 
—0'43 
+ 0°6G 

0°69 

0°25 
—0'37 
—0'04 


+ 0°34 
— 0'03 
—0'54 
— 0'09 
—0'17 
=o 
+ 1°22 
—0'00 


ማሽ 0°04 
—0'60 
一 0'25 
—0'12 
+ 0'01 
017 
0:07 
0°78 
0°47 
— 0°37 


— 1'06 
—0'17 
+ 0°62 

0°34 

0°04 
—0'78 
+ 0°33 

0°34 
—0'08 
—0*'34 


—0'19 
—0'27 
+0'19 
0'17 
0'74 
—0'43 
—0'37 
—0:58 
+ 0:03 
0°30 
0'26 


Tagliche Schwankung 


beobach-' 


tet 


0 
6°28 
5'92 
6:28 
6°47 
SL 
6:10 
6°66 
6°60 
6°78 
797 


718 
6:58 
6:82 
7°00 
7°39 
7°64 
7 27 
7°37 
716 
2402 


5:29 
7:05 
6:82 
772 
7'01 
7'51 
8'19 
6:59 


normal 


トビ 


ER いつ na 
RO ርፈ) co CCC と GS లు )ቆኤ 
=1 ፅፎ ከ2 8= cO OD cO ኡዬ 


Jassie 
ka bi IR AA ኩጋ ከ27 
=] OD sl )ኡ m DW C ዕይ CA 


Diff. 


0 
—o'18 
—o0'51 
—015 

0'00 
+ 0771 
—o0'48 
—o'ol 
—o'13 

0°00 
+ 024 


0°28 
一 0'30 
一 0'29 
—Q'IO 
+ 0'22 

0'42 
一 0'05 
一 0'01 
— 025 
+0°18 


0°83 
—0'34 
—0'56 
+ 0°33 
—0'33 
+0'19 

0'85 


—0'68 


Grenzen der mittleren Tageswärıne Grenzen der Tages-Minima Grenzen der Tages-Maxima 


im 
untere Tae obere 


Februar 


0 0 0 0 0 ዕ 0 0 

I | 一 17'40| 1870 1+466 | 1843 2207 一 207| 1870 | +32 | 1843 249 | —147| 1870 | +84 | 1868 23"! 
2 |—2121 70 7'oo 43 | 28'21 || —26'7 31 B2 42 29'9 | —16 70 10'4 471962 TI 
3 || —23'29 30 220 43 | 31°08 || —274 30 45 43 3410 | —18°7 30 ያህ 4A 6 
4 | —24'09 3o 9859 35 | 29°68 || —31'0 3o B 2 35 34°2 | —182 30 10°6 40 | 288 
5 || —21°75 70 5:34 40 | 26°09 | —26't 3o 222 35 283 | —18'0 70 9'2 40 27'2 
6 | 一 25*46 70 5°46 43 | 30°92 | —282 70 3:0 66 3172 |} —2107 70 tal 12 4390 
m= 24:00 70 9'84 66 | 2489 | 一 29'o 70 6'2 66 35°2 | —20'1 70 Dp BGE 
8 |—2362 70 6°87 698 "33049 192285 70 3:6 63 32 18 70 KS 69 | 306 
9 |—22'37 70 9'84 69 | 32°31 | —28'0 70 6°5 69 34°5 | —16'2 70 EN Do 29°8 
10 | —21'09 70 7'09 56 | 28'18 || —27'7| * 70 4'1 69 318 | —16'2 79 OS Dër | 257 
Ir | 一 560'41 55 6'09 69 | 2250 | —22'7 45 4'1 33 26'8 | —13'0 28 9*6 5229 28221) 
12 | —18'25 71 5:84 33 | 24'09 | —22'7 7፤ 3'4 31 261 | —12°7 45 94 AA መጋ 
13 |—21'37 29 6°54 56 | 27°91 | 一 27'9 29 2'0 66 29'9 | — 156 20 9*6 56419252 
14 |—1487 54 7'04 33 | Gr | 一 22'1 29 3*6 33 25°7 | —1 16 54 117 33 23'3 
15 || —13°75 SI 6225 33 | 20'00 | — 226 54 2) 69 25°2 | —10'0 2 10°5 33 20'5 
16 || —17°66 72 5'04 64 | 22°70 | —23'0 75 3-1 49 26'1 | —12'0 75 ri OFF 2 ፣ 
17 | —15:65 27 784 43 | 2349 | —22°6 27 að) 43 రా నాం. vii 12: Å mo 
18 | 77 17:59 38 7'09 43 | 2468 | —26"t 27 2°5 49 28:6 —9'7 27 12'9 43 22'6 
19 || —1677: 29 759 43 | 24°30 | —22°6 58 44 49 270 | —13'7 45 pa 43517. ተ 
20 | —17'41 28m OAT 43 | 27°82 | —249 25 47 43 29'6 | —11'9 45 EN: 1: 2440 
21 |— 1154 40 | 10°46 43 | 22°00 | —21°2 38 6°7 43 27'9 || —10°4 45 156 43 26'0 
22 || 一 13'59 40 8:54 43 | 22°13 | —18:6 58 4'1 43 227 | —11'9 40 114 61 233 
23 || —14'09 58 8:12 43 | 22'21 | —20°7 58 2'7 43 23:4 | —10': 40 15'0 dF er] 
24 2 ንተ 75 8575 43 | 24:59 | —21'4 58 2:6 45 24'0 | —10°5 75 149 43 25'4 
25 |—14'84 #2 8°87 48 | 23°71 || —20'7 75 5.2 48 25'9 || —10°5 75 EN) 43 23°y 

26 || —14°52 27 8:3g 48 | 22°89 | —21't 27 62 42 27:8 —7'5 27 12°4 49 19! 
poi Sn 58 8:50 48 | 19°84 | —17°9 58 4°7 43 226 | 一 5'o 3 II'O 30 16'9 
28 | —10'16 58 941 48 |- 19:57 || —17'7 58 755 48 25፡2 |} 一 69 45 12°9 34 | 198 
März 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

t |—13'21| 1840 | 4 7759 | 1868 | 20°80 | —15'9| 1840 | +3°7 | 1861 196 | —9'6| 1840 | + 1277 1868 | 223 
2 |—12:50 45 7°66 46 | 2016 | —18°5 45 50 27 0319 一 7'5 45 12'0 46 19:5 
3 ||—15:5o 58 OR S 50 | 24775 | —2v2 58 D'A 50 276 | —10'4 58 13'9 56 la 24 3 
4 |}—11°37 58 7°62 50 | 18:99 | — 187 30 3'o ቻጋ 21'7 | —6°5 40 1941 Sør «28.0 
5 |—12'71 58 | 9°44 27 | 22°15 | —22°7 58 4°5 29 2, —76 45 15'4 40 230 
6 |—11'54 45 8:54 14 | 20°08 | —16°5 45 45 50 210 | —76 45 1672 | 3085425" 9 
2。-| 711344 45 9'00 64 | 20°54 | —17'7 | ** 45 4°7 = 224 | —7'0 45 145 | Eu 212 
8 ||—10'50 22 9°79 64 | 21°29 | —17°2 37 D'A 50 236 | —5°5 37 16°5 64 | 22'0 
9 — 6:66 deux TPm2 ı 64 | 1787 | —11'0 37 Tu 36 18:0 | —35 38 16:5 64 | 20'o 
10 —9'04 40 | 1116 64 | 20'20 | —17'7 43 32 64 24'9 | —6'0 40 ወመ 5 64, 1! 
IT | -10'፤6 49 7°46 54-4 17:62 | = 14'2 40 Do 54 20°2 —54 40 9'9 54 የ...) 
I2 ||—10 12 47 959 36 | 1071 || —15'2 60 949 3 207 | —d4't 45 [42 35 18°3 
13 |—11"16 Aste 11-54 29 | 22°70 | —16°2 60 10°6 59 268 | 一 g'o 45 16°6 36712250 
14 ሙ-ዐ0”72 392144 oz 59 | 19:96 | -፤3”7 60 9'0 59 22'7 —44 39 ra 63 19'1 
15 | —1U12 35m 14:21 36 | 25°33 | —144 39 10'4 36 248 | —6'2 39 18°0 వర్త 112242 
16 |—12'71 45 | 11'04 36 | 23°75 | —17°6 39 79 36 255 | —75 45 20'7 36 2S 2 
nz —8'g! 50 a2 2 59 | 16:16 | —11'6 27 4 7 59 16°3 | —47 50 147 73 19'4 
18 —8'12 50 9°79 46 | 1791! | —10'9 50 6'0 73 169 | ፦2'፤ 50 ጸቡ. 46 | 203 
10 —9'41 65 8:54 46 | 17:95 | —13'0 49 4'9 46 179 | —07 65 16°9 62 23°6 
20 || —11°21 65 9:50 62 | 20°71 | —14'0 65 5:6 62 196 | 一 74 65 1672 623 2920 
21 一 9'06 (కాళ? ౯ 36 | 20°78 | —14'4 65 525 73 199 | 一 79 56 1072 62 ag 
22 —7'12 Soma 12423 36 | 19:37 | —12'6 65 9:5 62 18( —3'1 50 22'5 622 0925-6 
23 —9'00 45 | 41 36 | 2241 | —13'4 45 751 3C 205 | —5'1 Ja 20'5 360256 
24 —8'00 Gerbe" T4312 36 | 2212 | —13°5 97 ያ 36 206 | —5'0 73 GE 30 20% 
25 —9'04 65 | 1I0'06 51 | 20°00 | 一 8'7 65 Fa) 36 162 | —1'0 75 20' 62 241.0 
26 —5'09 50 | 10°46 62 | 15°55 | 一 8'9 65 6°6 46 155 | —2'2 50 2040 62.›፣ፕ oul 
27 ー4'54 5o | 11°50 63 | 16°04 | 一 Ir'o 5o 5:0 62 16'0 —5'2 44 222 62 27'4 
28 一 3*oo 38613516 62 | 1616 | —77 43 79 62 152 | —1'9 38 20,2 29 92271 
29 —3'41 ða “04 62 | 16:45 —8:5 2 10'2 62 187 | — 1'9 50 20'0 62 21°9 
30 — 3°37 ምሥ 72 | 16°62 | —11°4 53 10°4 62 21'8 o'o 56 22 72 223 
31 —4'12 50 | 13:46 72 | 17°58 | —9'5 53 8'0 72 175 | -፦2'፤ 50 es 72 þe 2530 


| | 
*) Im J. 1799—30'1 C. **, Im J. 1800 war: d. 7—18'0, d. g—14'4, d. t 1—21'0, 0. 17—16'5, d.18— 181, d.23—21°5, d.24—21'9, d.25— 178. 


Mittlere Tageswürme Tages-Minimum Tages-Maximum Tågliche Sehwankung 


Lagen ETT. DTV በር መ ነሙ. 
id corrigirt| normal| Diff. ee normal | Diff. ከ as normal | Diff. Pepper normal | Diff. 
4 p r 1 1 
በ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 ዐ 0 0 
[ +506 | +526 | +527 | —o'or | +116 | +103 | +0713 | +973 | + 988 | 一 orr5 8:57 8:85 | —o0'28 
2 5:16 9:32 559 | --0'22 1'10 130 | 一 orrr 10'12 10:26 | —o'14 8:93 8:96 | 一 0'03 
3 6'o7 6'28 5'90 | +038 1°74 156 | +018 Lian 1061 | +052 9°39 906 | +033 
4 5117 6:39 6:17 0°22 2'0t 1:80 021 11727 10:89 0:38 9°26 9:09 91817) 
5 6°00 6°22 640 | 一 orr8 1°78 200 | —0'22 10°59 1113 | 一 0'54 8'81 913 | —o32 
6 6°29 6°51 6:62 | 一 ori』 2°44 2:20 | + 0°24 11:15 1139 | 一 0'24 8°71 919 | 一 or48 
ቻ 676 6:90 6:88 | + 016 2205 237 | 一 0'22 ፲1"0፤ 11°62 | +0'29 9°76 9:25 | 4 051 
8 6:93 7°16 6:98 6"18 NG 2:54 | +023 12615 1181 0'40 9°34 9:27 0°07 
9 6°99 ሃድ 712 o'rto 2°63 2:68 | —0'05 12°22 11:98 0'24 959 9:30 0'29 
10 6:96 giro 725 | —0'06 2°87 281 | + 0'66 11°09 1215 | —o'16 9:12 9:34 | —0'22 
[1 7°03 ad 736 | —o'o9 27. 2:91 0°22 1185 1224 | 一 0'39 8:72 9:33 | 一 o'6r 
1 2 "LU Å 744 | —0'03 2°93 2:07 | —o'o4 12:54 12:36 | +018 6'6፤ 939 | ተ 6'22 
13 7:46 7°70 759 | +017 2°99 302 | 一 o'o3 12°82 12°48 0°34 9°83 9:46 0:37 
14 751 の あう 761 0'14 3'or 307 | —o0'06 12°85 12:58 0°27 9'84 9°51 0°33 
15 7°42 7:06 768 | 一 oo2 2:6 311 | +020 12°65 1266 | —oo: 9°34 955 | —021 
16 ድያ 7'+! 179 | —0:38 2'85 316 | —0'31 12'44 1286 | — 042 9:59 970 | 一 orri 
17 2 7°97 8'01 | 一 o'o4 3°35 3:30 | + 0°05 12:07 1318 | —o':6 9:62 983 | 一 0'21 
18 770 7°95 8:29 | —-0'34 3:40 349 | —0'09 12°85 1351 | —0°66 945 10:02 | 一 0'57 
19 TED 8°00 8:64 | —o'64 3:04 369 | 一 o'65 13:38 13:95 | 一 0'57 10°34 1026 | +008 
20 8:93 9°18 908 | +015 3:84 3:97 | 一 orr3 14°84 1446 | + 0°38 11°00 10:49 621 
21 10°03 10'29 9:38 o'g1 4'94 429 | + 065 16711 14:88 123 11'17 10°59 0:58 
22 9:98 10'24 9:59 0°65 5:03 4:53 0°50 1590 15:08 0'82 10'87 10°55 0'32 
23 9°36 9:62 9:69 | 一 oo7 2:15 4°69 0'46 14:57 15:15 | 一 o'58 9:42 10:46 | —1'04 
24 9'32 9:58 974 | 一 ori6 488 4°83 0°05 15°04 15:18 | —o't4 10°16 10°35 | —0'19 
25 g'13 9°39 975 | —o36 Ka 491 15:13 10°35 10°22 | + 0°13 
26 9:54 9°81 Å : 3 . 
27 9°54 9'81 
28 968 9:95 
29 9 99 10°27 
30 9:98 10°26 
NR a i 
0 0 0 0 በ በ 0 0 ዕ ዐ 0 0 0 
፤ +10'04 | 41032 | +1053 | ፦-6'21 | + 547 | +573 | —026 | 41549 | 41578 | 一 o*29 10°02 10:05 | 一 0'03 
2 10°31 10°60 1077 | 一 or2 5°86 593 | —0'07 Vs 1608 | 一 o'3i gt 1015 | —0'24 
3 1054 1083 1104 | 一 or2! 5°94 612 | 一 or,8 16°37 16°43 | 一 o'o6 10°43 1031 | +012 
4 11°30 11°59 11:85 | + 0°24 6:76 6:38 | + 0'43 17714 16:84 | +0'30 10°38 1051 | —o0'13 
5 1161 11:90 11:67 0'23 6:92 6:54 0°28 17°54 17:25 0'29 1062 10°71 | —0'09 
6 11°37 11°67 1195 | 一 o'28 6:24 674 | —o' 5o 17°29 17°60 | -፦6'3( DIOS 10°86 | + 0°29 
7 57 | 2፡42 12:24 | —0'07 6:65 697 | 一 0'32 17°57 17:95 | —o0:38 10'92 10:98 | —0'06 
8 12°59 12°89 1254 | + 0:35 2430 725 | +005 19:04 18:31 | 4. 073 11°74 11:06 | + 0:68 
9 12'61 12:91 12:77 0'14 7°85 7:54 o'31 18'91 18:56 0°35 11706 1102 0°04 
10 12°36 12°66 1298 | -፦ዐ'32 G02 7:79 Ome 18°28 18:73 | 一 or45 10°36 10:94 | 一 o'58 
ri 12°97 13°26 1319 | + 0'07 7°78 8:04 | —0'26 19°02 1889 | + 0°13 re 10:85 | + 0°59 
| 12 13°50 13:79 1336 0°43 8:55 827 | 4028 19:75 19:01 0'74 11°20 1074 0'46 
13 | 13:13 1.320 1346 | —0°06 8:56 8:44 011 18:67 18:35 | --0'28 10 1 1 10°51 | 一 0'45 
ው... న | 08580000 ፈይ 8. e e a సరిరం. పంటని... 
፲5 13°25 ቸጋ ጋ 13°68 | —o'14 8°65 873 | —o0'05 18:97 19:05 | 一 oo8 10°32 10°32 0°00 
16 13°64 13:92 13:80 | + 012 Oort 888 | 4023 1941 19:11 | + 0°30 10°30 1023 | + 0°07 
7 15:39 13°60 13:51. — 0:34 8-88 899 | ---0'1( 18:61 19:19 | —0:58 9°73 10:20 | —047 
18 13:70 13:98 1409 | ---0'፤፤ 8:88 9:13 | --0'33 18:99 19:38 | 一 o'39 ፲0'11 10:25 | —0'14 
19 14:32 14°00 1430 | 030 9'4 I 9:29 | 二 0'12 19°87 1966 | +0'21 10:46 10:37 | + 0°09 
| El elg 13 144 I 14:50 | 一 oog 9'61 9:43 o'18 2002.| 19:96 oof 10°41 1053 | —0'12 
| 21 14°25 ea) 1471 | --0'18 9°49 9:56 | —0'07 20'04 2028 | —0'24 10°55 1072 | —o'ı7 
5-22 | 14°50 14°88 1491 | 一 ao3 9:63 9:69 | —o'06 20'40 2058 | —0'18 10°77 1089 | —o'12 
a 15°09 15°37 15:06: |. + 0:31 9'93 979 | +0'14 21°45 20:81 | + 0°64 11:52 11:02 | 4 0'50 
724 15314 Chr 15:14 0°28 985 9:85 0'00 21.1.5 20:90 2'75 1180 11:05 0:75 
| 25 15:28 15:56 15241 0°35 10°15 9:91 0'24 21°18 20°92 0°26 11°03 11°01 0°02 
26 14°70 14°08 1528 | —o3o 10°10 9:99 611 20°36 2096 | 一 0'6o0 10°26 1097 | —071 
27 14°43 14°70 1538 | 一 008 9'57 10:09 | —o'32 20°55 2104 | —u'49 10:98 10:95 | + 003 
28 14:95 1952.4 1553 | —0'31 9°76 10:23 | —0'47 20'16 21:114 | 一 0'98 10°40 10:91 | —o’5ı 
29 15:72 15:99 1573 | 4 026 10°43 1042 | ተ 00:1 21'094 21:39 | 055 [1151 10:97 | + 054 
30 16°32 1629 15:93 0:66 1120 10°63 0°57 22°64 21:67 097 1144 11:04 0'40 
31 ከ357 16'14 16:14 0'00 11'09 10°84 0°25 21°69 21:95 | —o'26 1060 1111 | 一 0'51 


Grenzen der Tages-Minima 


—— 


im 
untere Jahre 


| 
| 
| 0 0 0 
| I 一 462| 1850 |+15'06 | 1830 | 19°68 | 一 65| 1850 
| 2 —3'79 3 12'37 30 | 16:16 | 一 8o 38 
| 3 一 0'60 Ga に VATN 30 | 14°87 | —46 38 
ET — 115 28 | 13°84 48 | 1499 | —5'4 28 
| 5 —2'59 39 | 14°29 48 | 16°88 | —5'1 28 
6 —3'04 64 | 14:66 48 | 17:70 | --54 39 
7 —1'46 39 | 14°96 48 | 16°42 ~ 39 
8 —0'96 64 | 16°79 48 | 17°75 | —5'0 33 
9 —2°66 42 | 16°21 48 | 18:87 —5'4 33 
10 — 150 42 | ı5'29 66 | 1679 | —87 64 
D +0'25 i4 14:71 35 | 1446 一 .20 73 
1 31 | 13°70 | 一 272 71 
à 31 | 15'03 | —45 47 
å 56 | 1233 | 一 2'5 54 
: 29 | 1839 | —4 9 
A 69 | 1966 | 一 g'o 53 
28 | 2069 | 一 45 52 
A 28 | 18:46 | —6°6 52 
28 | 20°45 | —5'7 61 
28 | 21°16 | —45 49 
28 | 1821 —5°5 61 
273881725 —24 61 
51 16°20 | —ı'2 58 
41 | 15'96 | 一 ro 61 
41 | 16'00| —29 61 
62 | 15:906 | — ro 75 
62 | 16°82 | — 12 73 
56 | 18°38 —ı'0 74 
56 | 1875 | —2'4 Di 
ఏ ఫా. 05 —2'1 61 
፳፪ 
0 0 0 0 
I +2'09| 1864 |+19'02 L531 Slt 0:0 AC 25 £186 
| 3 2°46 74 | 18°79 34 | 16°33 | —2°5 65 
3 1423 61 | 18°66 ద I —2°5 61 
4 0'59 64 | 19:02 317, 8439 50 
5 i*25 64 | 1985 31 | 18°60 — 15 64 
6 175 04 | 19°96 4t | 18:21 —1'2 64 
7 2°84 64 | 20°31 3420921739 lr 074. 48 
8 3:34 64 | 20°91 69 | 17°57 | +05 61 
9 5°35 36 | 22°91 34 | 1756 | —o6 36 
10 2027 36 | 24°22 320 22105 —2'1 36 
(1 2'79 36 | 20°12 34 | 17°33 | —2'6 30 
12 5:50 na | 42 3:12 34 | 1762 一 0'9 30 
13 6:71 212 224 34 | 18°73 | +10 38 
14 3°16 74 | 2404 34 | 18:88 122 74 
15 5-37 Ziel 23:94 34 | 16°97 | —1°5 43 
16 421 744 722021 SS 00- 0*2 61 
17 2:84 74 | 23°59 34 | 20°75 | + 170 74 
18 5*o9 74 | 2226065 332 mene 56 o'5 74 
19 4°16 61 23:04 33 | 19°78 0 6 
20 3°09 66 | 24°04 342092 O* う 61 
21 3834 66 | 23°65 S48 «2031 2:5 66 
22 3:09 66 | 21:96 KEE Ké 66 
22 2:00 66 | 22:59 41 | 1963 o'5 66 
24 32፡1 HO | 21:37 4t | 15°66 一 三 7 60 
25 4°71 67 | 23:80 EKI KS | ere 66 
26 601 67 | 2204 40 | 15:13 27 74. 
27 8:21 የር] "2 ኩ 22 31 13:01 Dry 61 
28 8:37 48 | 20°96 Be tie 3:6 34 
29 9'77 24x72 3:50 69 | 13:82 46 34 
30 8:01 Jas 25:85 hoon Gn 5'0 70 
31 8:50 4115-24 22 352 72 49 33 


oe 
een Á— 


Grenzen der Tages-Maxima 


im 
untere Thee 


a 


WER WR SUNA 
NWO f= rs rs ONN 


(いい cC 


C oO OM» WUD 


wmon oo ፍክ] I aan 
CY uw 0 CHE 9 


or NNN Les 


| im 
obere | የሚ 


0 

4 21'0 
19'0 
Dale Á 
226 
22'4 
2222 
21'0 
241 
20% 
227 


21'4 
21'2 
23°0 
23:5 
22-8 
23:2 
241 
23'0 
2950 
28°7 


27 4 
25% 
262 
26:6 
25'9 
28'4 
25» 
25'0 
24 7 
262 


0 
+ 2671 


247 
25 
267 
25:5 
25,7 
26°2 
29'0 
29°2 
Zog 


20'5 
29°5 
32°6 
Mo: 
200 
20/0 
20:5 
32°0 
31°9 
31°9 


326 
29'5 
30'2 
28'1 
310 
30'0 
306 
28°7 
33:2 
3.235 
32-1 


一 一 一 -一 EE 


Diff. 


OO CN MUNN SN 一 


= 


0 
+17°63 
17:02 
1,76 
17°78 
18°28 
18°24 
18'51 
18:96 
18:98 
18'91 


18°39 
18°52 
18°47 
18:61 
18:85 
18°60 
18°39 
18:05 
1901 
19'07 


18:92 
18:66 
18:53 
19:26 
st 
19'067 
1871 
15/78 
18:83 
1879 
18°77 


0 
1:17:88 
17:87 
18:01 
18:03 
18:53 
18:50 
18°77 
19°22 
1924 
19'17 


18:66 
18°79 
1874 
18:88 
19:12 
18:88 
18:67 
10:23 
1920) 
19:36 


19'21 
18:95 
18:32 
11553) 
19°22 
19°37 


PO, ta 


1908 
19'14 
19:10 


19°08 


Mittlere Tageswärme 


a 
+18:08 
18°10 
18:14 
18:25 
18:42 
18:60 
18°76 
18°89 
18°96 
18:96 


18°93 
18:90 
18:87 
18:88 
18:92 
18:97 
19:02 
19-09 
19:13 
19:16 


19:18 
19:19 
19:19 
19% 
19°20 
19:19 
19:17 
19:14 
19:11 
1941 
19:12 


0 
31:13:22 
13°08 
12492 
13°19 
1354 
1340 
13°54 
13:82 
14°02 
14°20 


(4802 
13°54 
13°89 
13°90 
dE 
13°97 
13°81 
13774 
14°49 
eto 


14°13 
13°79 
CS? 
14°56 
gt? 
1421 
14°20 
13°89 
13°82 
13°89 
14°10 


Tages-Minimnm 


0 
+13:17 
19817 
13:19 
13:28 
13:40 
13:52 
13:66 
13:79 
13:86 
13:91 


13:95 
13°94 
13:95 
13:95 
13:98 
13:99 
14:02 
14:03 
14:08 
14-11 


14:14 
14°17 
14:21 
14:22 
14:18 
14:15 
14:10 
14:04 
14:00 
14:00 
14:03 


Tages-Maxiuuni 


0 
+23'49 
23°39 
23°74 
23°74 
2451 
24°57 
24°9+ 
26°05 
25'59 
25-20 


24°28 
24°93 
2422 
24°07 
25 ዘ. 
24°89 
2444 
Heger: 
25°19 
29°49 


24°94 
23°76 
24°48 
25°67 
29.6] 
29.90 
24°83 
25°33 
25°45 
25°21 
23520 


eee" 


0 
+23'81 
23°84 
23:93 
24'11 
24:39 
24°69 
24:93 
25:19 
25; lig 
25:04 


24:9] 
24:82 
24°72 
24°72 
24°78 
24°87 
24°92 
2501 
25:03 
2505 


25:05 
25:08 
25:09 
Jota 
25:22 
25:20 
25°27 
25:27 
25:25 
25-24 
25°22 


Tägliche Schwankung 


0 
10°64 
10°67 
10°74 
10:83 
10:99 
1117 
11227 
11:83 
11°27 
11:13 


10:96 
10 88 
10:77 
10:77 
10°80 
10:88 
10:90 
10:98 
10:95 
10°94 


10°91 
10:91 
10°88 
10:95 
1104 
1119 
1117 
11:23 
11:25 
11:24 
171914) 


0 
—0'37 
—0'38 
ተ ዐህ8 
—0'28 
B 502 


0*00 
FRON 
O*90 
0”30 
—0'13 


—v'81 
+ 0'51 
—0'44 

0*00 

O'oo 
+ 0°04 
— 087 
— 0°48 
一 0'21 
ት ዐሟፋ 


— a'io 
+ 0°06 
一 0'75 
—0'84 
十 085 

0°25 
ーQ' う 4 
oz 

0°38 

0°08 
—0'24 


dome | Tr E [ 
beobach- corrigirt, normal | Diff. beobach- normal | Diff. beobach- normal | Diff. beobach- normal | Diff. 
| tet tet tet | tet | 
WERT had. Made) EEN 
Jun i 
በ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I +1551 | +15°78 | +16°33 | 一 の 55 | +1069 | +1104 | 一 035 | -21°43 | +2222 | 一 0'79 10°74 11:18 | —0'44 

2 16°07 1673.4 16:54 | —0'20 10°87 11°25 | —0:38 22°40 22:54 | —o'1g 193 1129 | +024 

3 16°55 16°82 16°73 | + 0°09 MA 1144 | ---0'03 23:07 22:80 =+ 0:27 11°66 11°36 0'30 

4 19822 17710 16°92 0°57 12°20 11°63 | + 0°57 24°03 23°04 0°99 11°83 11-41 02 

5 16°83 17°10 17:07 0'03 IDE 1177 0'20 22'87 23°21 | —o0'34 10°90 1144 | —o'54 

6 16°85 BLZ Tale — 0:07 11°83 1187 | —0'04 ENT 29:36 | 一 u'o5 11°48 11:49 | —o'o: 

7 16°96 17'23 17°25 | —0'02 NK73 1194 | —o'2r 23:31 2342 | —o'ıı 11°58 1148 | + 0°19 

8 17216 nm 17:27 | +016 22:23 11°99 | + 0'24 23°83 ఏం 44032 11°60 11:42 ui18 

9 LIF (744 17:28 o*16 11'87 12:00 | --0'13 23:53 23:38 0'15 11°66 11°38 0°28 
10 16°91 17' 18 1729 | —o'ıı 11'99 12:08 | 一 0'09 23°61 23°34 0'27 11°62 11:26 u'36 
d 1696.| 1724 | 1733 | 一 oo9 | 1221 12:19 | +0'02 | 22°87 | 2328 | 一 or4r 1066 | 11:09 | 一 o43 
12 16:65 1003 17:39 | 一 0'46 12°16 12:31 | —o'15 22:58 23:24 | 一 0'09 10°42 1096 | —054 
13 17°42 !7°70 1750 | +0'20 1513 12:42 | —0 29 23°84 23°36 | + 048 or ad 10°94 | +0'75 
14 172 17760 17:60 0°00 12'90 1257 | ተ 0:33 2:3 00 2344 | —0'34 10°20 1087 | 一 o'b7 
15 17:502 ల 179846 010572 0712 12:99 | 1204 6:35 ER 54 jeg 0705 10°55 10°95 | —o'4o 
16 17.075 Ne 17,08 17:82 0^ 13 ENZ 12°69 0°20 23°92 2375 toi? 11403 11:06 | —0'03 
ei Kä) 17°89 17:88 O'OI 12°49 12771 | 一 o'22 24°12 23:86 0°26 11°63 TE 9048 
18 17 50 17:83 17:98 | 一 orio 12:67 12773 | —0'06 23'99 23°89 0'10 1135 11:16 0'16 
19 17776 18'04 18:00 | + 0'04 12°25 12:76 | —o51: 24°18 23°95 0°23 1.1793 11:19 0°74 
20 17°80 18:08 18:07 001 EM) 12:87 | +0°34 23°76 23°97 | —o0'21 10°55 11:10 | —045 
21 17125 17°79 18:14 | —o0'35 12°95 12°95 000 23°50 23°98 | 一 048 10°55 11:08 | --0'48 
22 18:06 18:33 1823 | ተ oo 12°96 13:02 | 一 o'o6 24°02 2405 | 200 11°06 i-03 E Er 
23 18:39 18:66 18:29 0°37 13°34 1306 | +0'28 2451 2409 | + 042 gr i, 11:08 0 14 
24 18:36 18°63 18:30 0°33 13:44 13:09 0°35 24°45 24°08 0°39 11'01 10:99 0°02 
25 17°79 18°06 IB, 21 12°96 19-06 | —o'10 23°86 24°05 | —0'19 10°90 10:99 1,0809 
26 17:99 18:25 18:25 0*00 12°42 13°05 | —063 24°45 2404 | + 0'41 12°03 10:99 | + 0°04 
27 17:50 17:76 18:20 | —0'44 13°09 13°09 0°00 23°02 23:95 | —o0'93 9:93 10:86 | 一 o'93 
28 ENT 1847 1818 | ተ 0”29 [330 13:13 | +0'26 23°99 2391 | + 0°08 10°60 10°78 | 一 o'r8 
29 17:99 18:25 18:14 o'r 1 18:37 13:14 0°23 24'23 23°89 0°34 10°86 1075 | FORLI 
30 18°04 18°30 18:11 010 ENZ 13:15 | 一 o'o4 84:34 23°85 0°49 VR? 10°70 0:53 


Grenzen der mittleren Tageswårme Grenzen der Tages-Minima Grenzen der Tages-Maxima 


Tag G nur dcm みた ン | 
1m 1m i ; i | á 
untere | Jahre ‚ untere | 727 Jahr e | Diff |untere Jahr e | obere emen Diff. 
S un i 
0 0 በ 0 0 0 0 | 
I ళల PT IO27 81211) 29 424| 1829 | 4191 1855 [07 | +9%6| 1829 | + 33:5 (827 3| 22:0, 
の 7 207 |-«29*23 99 4| $5587 (o 20 [2:5 55 15*6 1267 24) pa 68 [80 
3 8'9^ 0:3::1#24ሠ7 D3 న Bit 63 1872 53 æð 144 63 AM 74 1670 | 
CET. 92.4 Adr 23°34 43 | 13:80 4°7 63 1527 56 14°) EN: 40 3942 43 20'3 | 
5 9°87 9728 34 3 03-85 50 da 17'6 50 12°6 12°6 2 Zu? 49 T 
6 9'8+ 29 1.2040 JV 958 165 Oe SC 41 17°5 49 v2 í 326 29 STI 49 EW 
2 10'009 54 | 23°84 2፡ 4 M > 50 29 7 à ; Se Á 
8 8:25 73 の 0 3o 16790 GT 73 13:5 i å E 35° 2d 
9 8:09 38 | 26:75 3. 8:66 40 37 21'0 2 i i 6 , 
10 |... EC యల. LS 7 4'7 37 181 3; ነ 5. NT ; ie 
11 8:59 ið ol be ౧౮ Er Ft yo 69 187 F i : 
[2 ማርን WEE SEA లాట RE 6°6 74 17°2 
13 10°71 (kl 492212: 25 42 69 179 
Kal 0775 2፡7 ERR: 530 30 65 5 GE: 
15 8:25 2722. ee ACEN SAG 5.7 65 1874 
16 10°09 221 5539-1512 25 41 1855 
17 19°34 og? JH 43 | 14°32 po 67 t8*7 
18 10°66 u 558 48 | 16'18 6'2 61 2075 
19 9'79 う 2 の Pals2 う "うう 22:12... 3) 5* 42 20°) 
20 10°71 44 | 2416 73 | 13:45 yo 32 20'0 
21 G'87 lrs2930) 1 S4 | 14'04 .ረጋ 62 1G'0 
22 12°25 4 に 2 Ets 28 | ried 4:6 43 elt 
23 10°84 43 | ጋት 30 iit2205 8:5 61 18:5 
24 12:16 43 | 25'90 పచ శమ 3፡4 9.7 74 19°6 
25 OAI 56 | 25°02 Soret as 71 9:7 74 20'0 
26 12°00 ንስር 21):()7) 3.35 2:15:07 zs 43 196 
27 12°00 2869 38 Det 6'2 56 28:9 
28 IU41 05822746 338716205 8:9 55 22032 1 
29 [[”34 Där 203 í 33: 02:07 8:9 40 20°6 
30 42/28 43 | 3006 331 షన 56 49 23'0 
0 በ | በ 6 በ 0 4 19 j 
I qm 54 1814 143037 1833 19) 3 ES 21344 EEN 1833 re ey 18640 148377 1833 2470 
2 11°66 bred っ が 200 ባክ] SE 56 21'0 26 12-3 EW 64 300 33 21'3 
3 rea 64 | 27:66 2279127203. 202 2:5 56 202 27 Gah Pë 64 55:1 2 73228234 
IC set 12700 JO. «221700 2500-0294 Mi 6t 196 25 1275 (3”2 64 3570 74 EK 
5 12°62 Sg 25% EE ue En 61 19'0 26 12% 12155 64 354 34 194 
6 dx 64 | 26084 3,822: కరం... 8°6 3 19'2 34 Pros su 23 60 344 46 [0'! 
e 1120 64 | 26'10 34 mt SN: 00 1G'0 34 109 1374 68 33:9 44 Ape 
8 12°50 64 | 25°85 39 aði ጋ g'i Go 20'2 26 Urs 12 64 54” 63 19 
9 966 DN e ET BE 02 74 6 20'4 45 1270 GH 67 350 49 2'9 
10 erie) Ge 20-0312: 20 85 62 19'5 53 11'0 92) 64 34°9 4 10'9 | 
CH rog aped: SÉIS 7 9'4 37 [ባ"2 46 g8 EN 50 33o 7 
[2 12°34 Sr Ende, న 71976 81 56 1G'2 34 DUI 15°6 91 24-7 21:72: 
13 12°12 TEE la T] 84 51 19:7 Im (13 | 1672 49 ባያ 34 18°5 
[4 12°87 49 28°44 34 25:57 g'o 37 212 32 [2 22 | 1677 51 3G'b 34 199 
15 12°70 49 | 2010 31 13:31 10°0 65 20'2 31 10'2 | Toa 49 33'4 31 10°7 
16 2 492224" ౧2 Gu 41 ml 2 18:5 46 84 1675 63 SEN う 7 (OD 
17 10759 952287... 76 39812720 50 63 18:7 34 ek 1 うう 3 2 eh 52 10”) 
18 KA pet 69 | "04 t= 4:73:03 3.9 63 18°2 34 14'7 145 69 352 4! "E 
tQ 12:84 63 | 2737 EE BEE 8°; 63 ER 34 10°3 | 100 72 33") 34 193 
20 1204 ఏ2 త 9h ወ 27 d go 63 ig? 34 ro'o 14°0 44 339 25^ ere 
21 12720 44 26:79 51 14°50 8'o 32 1975 34 LeS 13:7 4d 352 27 19°) 
22 10°87 44112-24135 Sa 48 85 32 18°7 65 10'2 | 12°6 41 aan Mo 20'0 
23 12°12 2341 68 | 11°29 9'0 22 n 54 97 | foal 44 EK D KI 
24 12°37 38 | 25:06 34 | 1264 On) 32 19'2 59 9'7 142 43 323 67 た 
25 11 41 43 24'71 on 13°30 77 12 19:5 59 mS 12°6 wea 33°5 65 un 
26 1146 42 12:2646 34 | 15'00 8:5 35 20'1 54 Rep 13'0 43 346 40 2 A 
27 [2:37 43 | 26:09 34818372 8:5 31 19°6 53 rer | 141 40 | 344 34 | 20". 
28 KE 52 | 26°06 29 | 1434 76 43 ty'5 på キー つう SC 3j SC 197 
29 13:34 TO) 20-2 H 61 19'7 29 ፲፪ De [652 51 35°2 62 19 0 
30 Dt 174 5524 70 34 | 12°08 Fig 61 1(]” [ 31 1270 | 16'0 4t 35'9 74 190 
| 20] ESCH 67 | 26°06 34 | 12°90 Qi ai 18°6 45 oh 95| 1572 67 33:7 34 19 7 


Mittlere Tageswirme | Tages-Minimam Tages-Maximum Tägliche Sehwankung 


— 


5 
| 


ፎ «C ON ANA UN 一 


ui 


= m m 
G Ut UIN = 


2 'ጋ CN Own Wh w 


ha 


beobach- sorrigirt| normal | Diff. GE normal | Diff [beobach-| normal | Dit, (ersch) normal | Dif. 
et | | tet | tet 
August 
0 "ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | a 
+18:64 | 41895 | #1914 | --0'19 | +1404 | ተ፪405 | —0'01 || +24'90 | +25'21 | —o0'30 10'87 11:16 | —0'29 
18:97 19°28 1916 | + 0°12 14:06 1408 | —o'»2 290 2519 | +039 ፲ዝ 12 11:11. + 041 
10°13 1044 19:14 o'30 1412 14:08 | + 004 25:50 25:08 0°42 11°38 11:00 0°38 
18°35 19:16 19:06 0'10 1433 14:05 018 2489 2491 | 一 o'o2 10756 1086 一 o'3o 
18:32 19 13 18°97 016 13°10 13°98 Do 24°70 2173 | 一 003 1060 10:75 | —0'15 
1843 13°75 1886 | 一 0'5 13597 13:89 | —o'12 24:72 2455 | + ህ”29 10”ባ% 1066 +032 
18°20 18:22 1873 | --0'21 hee 1381 | —o0'09 23:89 24°35 | —o'45 897177) 1054 | —o37 
18°12 1844 18:63 | —o0'19 13:65 1373 | —o'08 22:68 2421 | —o'53 10°03 10:48 —0%) 
15°43 18°75 1858 | +017 13577 1366 | «o! 212 2417 | + 0°35 ere 1051 | 4024 
18:29 18:61 1853 0"ህ8 13:50 1361 | 一 orri 24°43 24:16 u 27 10793 10:55 0°38 
18:05 18:38 159/5247 — 02:8 13766 13:56 | 410 2388 9419 | 一 031 10°22 1063 | —o'4t 
18700 18:35 18:54 | —0'21 13'34 13:59 7| * — o*T8 29:5 24:29 —0 75 10°20 1077  — 057 
18717 18:50 18°56 | —0'06 13230 13°50 | 4.0702 24°65 24°43 | + 0°22 [1713 1093. ተ 0'20 
18°27 18°60 1858 | + 002 13°28 13:48 | ---0'29 24°84 24:50 034 11°56 11°02 054 
1861 18:91 18:56 0748 9515 13°45 0°90 25712 24°49 0:63 11°67 11:04 o'63 
1844 18:76 18:50 0°26 ፤ 8691 1343 | ተ 03: 24°58 2458 0"20 ro'81 10:95 | —o'st 
18708 18°40 18°39 o'o1 12726 1338 | —o'ı2 24°46 24:22 0'24 11°20 1084 + 0°36 
17°88 18°20 18:27. 19007 (3530 1334 | + 025 2574 23:99 | —0'25 10°15 1065 | 一 050 
1749 17781 1814.| —u'33 13°07 ጀንክ ዓነ 1 21 23°19 2379 | 一 o'6o 1512 10-51. —o'%y 
11:07 kat 1802 | —v'ug 12°99 13°20 | 一 o721 oe ak 23°62 | —v28 10735 10:42 | —0'07 
17.78 18:46 17:90 | + 0°16 13:20 13:12 | +0°08 2117 2318 | + 0°47 10.7 1036 + 0°39 
17°82 18°13 17:75 0:38 13°50 13°02 0°43 23°78 23:3) 0'48 10°28 10°28 0'00 
12:52 7.83 17°56 0'2 12°09 12°82 0'17 23°29 23:10 0:10 10°30 10:28 0°02 
16794 S 17:35 | —0'10 12:54 12°61 | —0'07 22°50 22:90 | 一 0'40 9:96 10:29 | —0'33 
16°45 16°76 1717 | 一 o+! ge 1241 | +070! 22'3( DOT xu 0:42 9:89 1032 | —o0'43 
16°38 10759 17:01 | —o32 12011 12:20 | —o0'19 22'41 22°61 | 一 小 20 10740 1041 | —o or 
16:39 16*70 16:89 | —o0'19 11°59 12:00 | —o*ut ER 2252 | +0'02 14°99 1052 + 043 
16°96 17°26 16°81 | + 0°45 1101 11:85 | + 0°06 22°61 22°48 o' 3 10°70 10°63 | 0°07 
16°83 17509 16°71 042 12720 1171 0°58 22°81 22:47 0'34 19:52 1076 | —0'24 
16*08 16°38 16°58 | —0'20 11:50 11:54 | —'04 22:37 22:40 0°17 11°07 1086 | + 0'21 
15'92 16°22 16°44 | --0722 11713 1137 | —0'24 2 U87 22:30 | —0'43 10774 10:93 | 一 ori9 
September 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1984 | +16”፤3 | 41628 | —or5 |. 41107 | #20 | -ዐ'(3 || +32"29 | +22°19 + 0'20 11°32 10:99 | + 0°33 
16°05 16°34 16:12 | + 022 11°02 11:02 0"0በ 22°53 22°02 0'5 1 1151 11:00 051 
1581 16°09 15°96 o'13 LEO 1085 | +0'19 21'97 21°81 o'16 10°93 10:96 | 一 oro3 
15:60 15°88 15'81 0°07 10°74 10°69 0705 2111 21:59 | —o'18 10707 1090 | —o0'23 
ER 15'44 1565 | —o0'21 10°30 10:53 |: —o0'23 21'04 2141 | —037 10°74 1088 | ፦ዐ'፤4 
15713 15740 1553 | --ህ'13 10°36 1041 | —0'05 20'89 21°27 J- 038 10°53 10:86 | —o0:33 
15:15 1 1545 | —0'04 10°35 10°33 0°00 Dim OG 2119 | + 018 11'04 1086 | +018 
14°99 15°21 15:37 | —0'16 10°02 10°27 | —o'25 20107 21:08 | 一 orri 10'95 10:81 0'14 
14°98 15°23 15:27 | —0'04 10°09 10:22 | —u'17 2 LE 2093 | + 0°42 11°30 10°71 0'59 
15°35 15°60 1513 | + 0°47 10°37 10°17 | + 0720 21°24 | 20°69 0°55 19:87 10:52 0:35 
15°38 15:62 14:90 0°72 10°67 10:07 o'60 20°99 20°29 0'70 10°32 10°22 0'10 
1442 14:66 14:55 out 1027 9:87 0'40 19:39 Nur 50858 SNE 9:90 | —o'78 
13°40 13-03 1417 | —o0'54 9'18 86) | —0'42 18°94 19:36 | 一 0 37 9'8【 976 | + 0°09 
13°63 13:86 1385 | ፦ 0'o1 9°29 927 | 4 oro2 18°95 18:86 | + 0°07 964 9°59 0'05 
13704 13°26 13:59 | —c'33 9'14 90! o'13 17°66 18:55 | —o0'89 8:52 954 | —r'o2 
12*55 12°87 1341 | —0754 8°55 869 | --6'!ፋ 17°83 18:40 | —0°57 9°28 971 | 一 43 
(2304 1315 13:36 | —0721 851 8:66 | —0'15 17°04 18:38 | 一 o"44 9'43 972 | —0'29 
13:35 13°76 13°35 | + 0°41 8°79 858 | + 0°21 19°43 Peer 1502 10:04 0౦-18 ተ 081 
13'40 13:60 13°29 031: 8°41 E51 እ ጨር (ጋ 18:93 18:37 0:56 10°52 9°83 069 
13°13 13:355 13:20 o'13 8°78 S42 | + 0°36 18714 18:28 | —0o'14 9°36 9:86 | —-o'5o 
12°86 13505 13°09 | —0'04 8:54 8:29 0*25 177 18:18 | —o'4! 9°23 989 | —066 
1258 Kaze 12:96 | 一 009 8°22 8:14 0°08 17791 18:08 | 一 oi7 9-69 9:91 | —o'25 
ሠ) 12°43 12°81 | —o38 7°23 798 | 一 0'75 17°9) 17:97 | 一 0032 10°72 999 | + 073 
12: 2270712570 12:72; |) —0°02 7°67 787 | -ሀ'20 17:96 1794 | +002 10°29 10°07 0'22 
12°87 13'04 12°66 | + 0°38 8625 478 | + 0°47 18°00 17°95 O'0 う g'75 1017 | --0'43 
12729 12°46 12:59 | 一 0'13 7492 1:69 0°23 18°04 17:98 oof 10°12 10:29 | —o'17 
212 12°29 12°54 | 一 0`25 "ESO 762 | —077 17:45 17:98 | —o0:53 9'99 1036 | 一 0'46 
12°38 1254 1253 | ተ 0'ot 221 457 | —036 18:35 18:02 | 4 0:33 1114 10:45 + 0:69 
12:41 12:5,» 12:49 0°08 #29 152 | —0'23 18:37 17:98 0:39 11°08 10°46 062 
12°33 12°48 12:41 0°07 7°6g 749 | +029 1602 17:83 0”19 10°33 1034 | 一 oo 
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1828 
36 
38 
33 
33 
33 
33 


0 
+ 18°7 
20°6 
21°9 
22'0 
206 
215 
1735 
20°6 
mo 
735 


18°7 
1874 
18:7 
189 
18:4 
194 
177 
1977 
18:6 
179 
17:6 
18'2 
181 
179 
182 
OR 

LOD 
t67 
の 9 
12:5 
16 


e m b 


0 
+18'0 
17:6 
2 
17 4 
127 
18°5 
16'5 
167 
15:6 
EN: 


ke 
1572 
1579 
147 
1572 
15:7 
IEN 
[5"2 
14°4 
144 
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14°7 
1570 
144 
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Grenzen der Tages-Maxima 
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Diff. 
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Mittlere Tageswärme Tages-Minimum 


Tares-Maxiinam 


Tägliche Schwankang 


.| : 2 
E corripirt, normal | Diff. E | normal | Diff. Sg | normal | Diff. Le normal | Diff. 

Ortoher 
0 0 0 0 jJ 0 0 | 0 0 | 0 | 如 - " | 

1 #34 [43249 | 4412729 | + 0-20] + 785 | + 743 | 40°23 | 41770 | 41760 | + 010 10705 10:18 | —ayı3 

2 12°43 12:57 12:12 0'45 730 7:38 017 17°88 IER ,.— IE 

3 11:83 11°97 11'85 0'12 25258 7-16 0'21 16°77 16:93 | ፦676 | 9:40 | 977 —0'37 

4 11°22 WW 11:56 | 一 no"21 jaro 6:92 0°23 16:10 16°60 | —o0'50 | 8:95 giog 7 Zu 

5 10:88 11701 11 ሪኤክ 0:27 621 666 | -045 16:03 16°32 | —029 932 966 | + 016 

6 11°08 11:20 1102 | +018 6°86 645 | + 041 10°17 1605 | #01 Grans 1961 2 030 

7 10720 10°32 1075 | —0'43 248 622 | —074 15°64 lóa OG 10710 | 953 | + 0753 

8 10"77 10°83 10౧7, +03) 589 6:08 | 一 o'ig 10°39 1549 | + Gyo NO አር. (og 

0 10°38 1040 10°37 or? 6'35 6:00 | +0735 132 15:14 o'og 8:38 9:44 | —0'26 

10 999 10°09 10:15 | 一 o'o6 6'02 9:06 0:06 420 12100) ካ1ኢ:-..> 223) 8°48 877 | —-0'29 

11 947 9:57 9:92 | —o0:35 5559 5583 || መወሰ 24 13°45 14:83 | —088 | 700 8:50 | —o'b4 

12 10'04 10°13 973 | +040 | 5:85 571.1 +015 14°76 14:06 | + 0°70 8:90 835 | + 6022 

15 g'51 0"59 9:49 0'10 5:85 5'51 034 iver: 13:78 | 一 021 | 772 Boe ኤሌ ር 

14 Q'07 QU 9:25 | —o'rt 5846 5:25 0'21 12:98 13:58 | —o'Go | 7252 833 | —0'81 

15 ai7 2 8°78 9:0: | 一 0'20 4:57 494 | 一 0"37 13°20 1347 | --6”(8 | 872 853 | + 019 

16 8°78 8:83 888 | —0'05 4°40 4:73 | 一 033 138) 13:40 | + 0°44 9'44 8:67 0°77 

17 8°76 8°80 STL | +009 4°32 456 | 一 -004 13°69 1652 ር: OCL 9፤7 8:70 0'47 

18 5:9 8°43 853 | —o'ro 421 440 | —0'19 | 1268 13:08 | 一 o'』o | 3°47 8:63: | ver 

19 8°43 8:45 835 | +0'10 445 495 | + 0”20 | 12°99 1289 | +0'10 Ine አጋሚ 864 | 一 orio 

20 8:47 8:48 8:16 0°32 4°39 4-11 0°28 12:96 12:67 0'29 | 8:57 856. + oor 

| — 21 8:15 8:15 795 0°20 Tm" 3:95 0°32 1259 472241 | o'18 8:32 846 | —o14 

22 ck 2:24 771 | —047 26፡27 3:75 | —owv233 11:69 1213 | —0'44 8:17 838 | —o0'21 

23 706 7*05 152 | --047 2202 3:57 | 一 0709 GET? 11:90 | 一 o*35 8:63 8:33 | + 0730 

| 24 pis 2 Ja 734 | + 0°41 3:48 342 | + 0:06 12°23 1166 | +07 | 8:75 8:24 o'51 

25 2658 7°49 7:09 0'40 3°69 3°24 0°45 11°64 11:33 Oi3ag | 708 8:09 | —o't4 

| 26 6'83 6:80 679 0*01 20 3°00 0°20 10°86 10:91 | —o'o8 | 7:66 794 | —028 

27 6:81 6°78 6:49 oO 3°00 277 0°23 10°86 10:56 | + 0°30 7:86 ሃልያ ጽ18 eier 

| 28 6* 19 6:05 (ర్య. ሙጪ ገን) 2°54 2:51 0:03 10°10 NEE 7°50 761 | 一 0'o5 

20 ka? 5:28 5:80 | — 052 1°60 2:22 | 一 o'02 gts 967 | —0'49 758 የ45 | + 0783 

30 SA 275 551 | —0'24 1°67 197 | —-0'30 G'14 9:99 | —o'15 re tar SNE 

31 5°65 5:60 527 | +033 210 179 | + 0°40 9'094 897 | + 0°07 6°85 7:18 | —o33 

| November 
. የር. ወክ". 7 A Á A ER e en ee 
0 0 0 0 6 0 በ 0 0 0 0 0 0 

1 ED +518 5037 hk. 01. ክ። + 087 | + 161 4026 | + 8°67 4 8065 + 0°02 6*30 7:044 =O s 

2 4°76 4°70 479 | 一 -o'oq 1'21 142 | —0'21 8°38 8:36 6732 SIE 694 | 4023 

3 4'39 4°32 456 | —-024 | 0795 1:25 | —0'29 796 8:08 | 一 o'i2 Tun 6:83 O17 

4 456 4°49 435 | + 014 ra 106 | +0718 2.08 784 | + 009 6:59 678 | —o' o9 

5 207 4'20 4:15 0°05 NET 0:88 0°29 SC et 765 | 一 oi DE ie D ee 

6 AE 3:64 3:07 0°33 (23 (769 | —o'rg 6:93 153 | —n'60 6°38 6-84 |, —0'46 

d ポコ 2 3'64 9'8l.| —o'17 0'24 0:53 | —0'29 7:14 TAT | 一 o'33 6°99 694 | 一 oro4 

8 4°00 392 3°66 | + 026 SN 039 | —o21: 2:03 744 | 4021 ሃክ 103 ን 

9 4'09 4'01 344 Oo 0°76 0'23 | +053 807 7:37 0°70 2 714 0'17 

10 3°07 2°99 3:16 | —-0'17 | —0'09 001 | 一 orro oe 722 a 720 (KH Gs 

| 11 3°97 2°99 287 +o || +0'10 | 一 019 | +029 695 700 | --0”፤6 D'So 7:19 | 一 0'39 

12 269 2722 2:56 | —0'04 200 — 0:43 0'10 6:74 675 | 一 001 7 95 "Ce ーー ui 

13 184 si 2-26 | —o'45 | —r:o | —068 | —o'42 6718 6:52 034 7°28 720 | 40258 

| የ1 2°15 2౧7 201 | + 66 | —rog | —090 | —o'19 6'03 LEE 0120 ከ. 719 | 一 007 

| 15 ("81 (に 5 1:80 | 一 oro7 | 一 o'98 | 一 06 | + 0°05 Go2 611 | 一 oog 700 717 | —o17 

16 1°66 ("28 1:58 069 | — r36 | 一 12 ま | 0112 6°25 595 | + 0°30 761 719 | + 6'42 
17 ky 1°70 Frode — efe 14.7025 6:32 574 0°78 TEL 7:18 023 | 

18 1°26 Cha 1:09 0:08 pg | — 1:67 0°28 4°99 546 | —0'47 0'3 7:13 — 0'75 

(0 NK 0°76 084 | --0'08 | —1°68 | —1:92 0'24 5°09 514 | —o'nd 6:79 7:06 | —o'29 

20 040 0'39 064 | —025 | —2'31 | 一 215 | —o16 OW 482 | +029 TAZ 6:07 | + 045 

21 0'18 ong O50 | —-o'gt | ~2°69 | —234 | —o35 4522 d o2 IT bror 6°86 0°05 

22 0'08 | 一 ao 040 | —o41 — 3°32 | --249 | —a'83 A A7 425 | +018 CH 6:74 (oi 

| 23 oF + 0°08 0:37 + 0°31 ee: To, 29፡1 ጋ 898 6፡13 6:43 6:53 | EM 

24 0:95 0:86 0:34 በ'33:| --):58 | —258 0°70 373 371 daos 5:66 6:29. 59:53 

25 c: 53 0'41 0:30 Q14 | —2'52 | —2°59 0°07 404 3:45 0'59 6:56 604 | -+052 

26 —0'30 | —o'5a 0:94 | —o063 | —3'32 | - 259 | —o'73 2°82 3:12 | 一 o*3o Ger 571 0743 
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